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REALE OFFICIO 
TOPOGRAFICO. 


Napoli, 3i agosto i83j. 



S’alo £a laMe^wato a Sua ITSaesta’ (©■ £) tt- 
<^uau)ante (’ uiu^óivmta’ uv» sistema metrico jje* * ca.fi 


§. 1. Con mio rapporto del 4 febbrajo 1837 proposi che per tutti 
ì lavori del reale Officio topografico fosse prescritto doversi adoperare 
il sistema metrico attualmente in uso nella città di Napoli , tutto deri- 
vato dal palmo , eccettuandone le misure agrarie per le quali proposi 
il passo da palmi 7 e ’l moggio da 1000 passi quadrali. Nel rapporto 
stesso fu esposto il sistema metrico suddetto in tutte le sue parti ; si- 
stema che d’altronde era già stato proposto da S. E. il Ministro Se- 
gretario di Stato per gli affari interni come sistema metrico uniforme 
da osservarsi ne’ reali domiuj al di qua dal Faro , e che per disposi- 
zione Sovrana fu rimesso alla Consulta de - reali dominj medesimi per- 
chè lo discutesse c ne dasse il suo parere. 

§. 2. Il succennato rapporto fu rimesso dalla reale Segreteria c 
Ministero di Stato della guerra c marina a’ Consigli generali di forti- 
ficazione e di artiglieria perchè lo discutessero c ne dassero il di loro 
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parere. I Consigli generali medesimi Io approvarono , ed opinarono che 
dal Genio e dall’ Artiglieria |>er le misure e pe' rendiconti de’ rispettivi 
loro lavori si dovesse far uso del palmo c della pertica da palmi dic- 
ci , dividendo il palmo in once dieci , e l’ oncia in dieci centesimi , 
siccome vicn praticato dalla Direzione generale de’ ponti , strade , 
acqui! c foreste , escludendo la divisione volgare in dodici once , e 
dell’oncia in cinque minuti. 

§• 3. Corredato di questo parere ile’ Consigli generali succcnnati 
il rapporto in quislionc fu presentalo alla decisione Sovrana nel di i3 
aprile 1837 ; e Sua Maestà (I). G.) si degnò di rispondere eli' essendo 
quello un affare che in breve sarebbe in massima stabilito pe' reali 
dominj al di qua dal Faro , Egli si riserbava di deciderne in seguilo 

I occorrente. 

(y 4 La Consulta de' reali doininj al di qua dal Faro colla data 
del 7 aprile i83y rassegnò a Sun Maestà il suo parere , il quale in 
sostanza è il seguente. 1 ." Che jier ora la riforma proposta per i pesi 
e le misure si potrebbe stabilire per la capitale , e che si dovrebbe dare 
alle provincie un tempo prolisso perché la novità si rendesse obbliga- 
toria per esse, a." Che una Commessionc composta dal Procurator ge- 
nerale cav: Fortunato in qualità di Presidente , da’ cav: Ruggiero e 
Flauti , dal signor Capocci Direttore della reale Specola astronomica , 
dal Direttore generale de’ ponli , strade , acquo e foreste , dal Presi- 
dente della Camera di commercio di Napoli, e dal Colonnello Visconti 
debba prima d’ogni pltra cosa esaminar da capo il progetto in qui- 
stione, cosi in sé stesso e nella parte tecnica, come in ordine agl’in- 
teressi pubblici e privali , alla riforma de’ campioni , ce. cc. , c farne 
distinta relazione , la quale sarebbe esaminata in tulle le sue parli dalla 
Consulta, perché la medesima potesse somnietlorc a Sua Maestà il suo 
definitivo parere. 

§. 5. Al succennato rapporto della Consulta sono stati uniti i pa. 
reri speciali di S. E. il Prcsidcnlc Marchese di Pietracatella , c del 
Consultore Duca di Avena cui ha aderito il Colonnello barone Acton. 

II Presidente con robusta c dotta eloquenza si sforza dimostrare che ora 
convenga meglio lasciar nello stalo loro attuale i pesi c le misure che 
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si adoperano nelle provincie al di qua del Faro , dando luogo in tal 
modo alle nostre future generazioni di tentar la riforma a tempo più 
opportuno. I Consultori Duca di Avena e Barone Acton opinano perchè 
ne’ reali dominj al di qua ed al di là del Faro sia prescritto 1 ’ uso 
esclusivo dell’attuale sistema metrico decimale francese. 

6. Si scorge chiaramente che il parere della Consulta tende a 
paralizzare del tutto quest’ importantissimo afTarc de’ pesi c delle misu- 
re ; c che gli altri due speciali pareri lo annullano affatto. In tale stato 
di cose credo che per doppio motivo sia mio dovere lo esporre alcune 
osservazioni su i pareri succennati , dirette a sostenere il sistema me- 
trico in quistione , che vieppiù or mi sembra meritevole d’essere adot- 
tato. Dissi per doppio motivo perchè , essendone io il primo autore, ed 
avendolo perciò studiato a fondo fino al giorno d’ oggi , forse più fa. 
cilc che ad altri mi riuscirà di dimostrare la semplicità , la convenienza 
e la necessità del sistema medesimo ; e perchè il reale Officio topo- 
grafico , del quale mi è affidata la direzione , avendo urgente bisogno 
di adoperare un sistema metrico uniforme nelle memorie topografiche, 
statistiche e militari che vanno unite alla gran carta topografico-mili. 
tare che si sta levando , il sistema da me proposto col rapporto del 4 
fchhrajo 1837 ( il quale è lo stesso che quello ora discusso dalla Con- 
sulta), per ogni ragione è il solo che conviene all’ Officio topografico 
suddetto. 

§. 7. Quando questo affare de' pesi e delle misure fu rimesso alla 
Consulta si diedero alla Consulta medesima tutti i materiali che 1 ’ af- 
fare stesso riguardavano ; cioè la memoria eh’ io lessi in luglio 1828 
alla reale Accademia delle scienze , e che fu dalla medesima appro- 
vata 0 raccomandata al reale Governo come lavoro utilissimo allo Stato; 
il verbale dell’ esperienze e delle discussioni , non meno che il parere 
della Commestione a tale oggetto nominata da Sua Maestà in ottobre 
i 832 ; c finalmente il rapporto col quale S. E. il Ministro Segretario 
di Stato degli affari interni presentò alla stessa Maestà Sua il sistema 
metrico in quistione. Nella memoria trattai del sistema metrico attuale 
di Napoli , c proposi come derivarlo dal palmo insensibilmente modi- 
ficando a tal uopo alcune misure, giacché allora non avea praticato 
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delle indagini sul palmo napolitano per assicurarmi s’ ora ben definito; 
nè si erano fatti quegli sperimenti eh’ io desiderava praticarsi su i cam- 
pioni del tomolo c dello stajo. La Commessionc del i 83 a fece gli spe- 
rimenti eh' io bramava , per cui modificò il sistema metrico uniforme 
da me in prima proposto in quanto riguardava il tomolo e le misure 
di capacità per l’ olio. Nel rapporto poi di S. E. il Ministro degli af- 
fari interni si espose la storia deila riforma de’ pesi c delle misure , 
incominciando da' diversi progetti che il chiarissimo P. Piazzi propose 
dal 1821 al 1826. 

§. 8. Or questa moltiplicilà di progetti c di relazioni ha forse con- 
tribuito a dar luogo ad alcune idee che , se non erro , si ravvisano 
non ben nette nel parere della Consulta. Così p. e. si propone di sta- 
bilite per ora nella sola capitale il sistema metrico in discorso, quasi per 
farne un saggio cd assicurarsi se mai ne potrebbe derivare danno alcuno 
al pubblica , come se si trattasse d’ innovare le attuali misure in gran 
parte , mentre col fatto le misure che si propongono sono quelle stesse 
die da tempo immemorabile si adoperano nella capitale medesima, per 
la qual cosa non v'ha saggio alcuno da doversi praticare. Si fa men- 
zione d' ima alterazione del palmo , mentre dimostrerò che non si co- 
nosce il vero palmo originalo ; c che quello ora in uso varia , tra molto 
ristretti limili è vero , ma pur varia ; per cui è di assoluta necessità 
lo stabilirlo e definirlo con precisione, ed in modo legale. Pormi dun- 
que che sia necessario prima d’ogni altra cosa lo esporre con nettezza 
ed in tutte le sue parti la quislionc della quale si tratta , mettendo da 
banda tutte le cose progettate nella mia succe rinata memoria e nel ver- 
bale della Commessionc del i 83 a , e ritenendo solo gli sperimenti , le 
teorie cd i calcoli che si leggono nella memoria c nel verbale medesi- 
mo, porcile servano di appoggio al mio ragionare ; mentre non si pos- 
sono recare in dubbio nè i Catti , nò le teorie ammesso dogli scienziati , 
nè i calcoli clic da’ fatti c dalle teorie medesimo derivano. 

§. 9. A fine di procedere con ordine e chiarezza esporrò 
»■“ Lo stalo attuale delle misure di Napoli. 
a.° Delle indagini sulle misure di Napoli c sulla di loro deri- 
vazione dal palmo- 
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3 ." Delle considerazioni sull’ attuale sistema metrico della capi- 
tale quando che ne fosse prescritto 1’ uso pc’ reali dominj al di qua 
del Furo. 

Dopo di ciò, a fine di tener tutto presente nella quistione attuale, 
si trascriverò il mio rapporto del 4 febbrajo 1837 : quindi quello fatto 
nel di 3 giugno i 835 alla Consulta dal Duca di Avena a nome della 
seconda sezione della Commessione degli affari interni e delle finanze 
della Consulta medesima ; nel quale rapporto si legge quello fatto a 
Sua Maestà (D. G. ) da S. E. il Ministro Segretario di Stato degli af- 
fari interni. Finalmente presenterò alcuno mie osservazioni sul parere 
della Consulta , e su i pareri speciali di S. E. il Presidente della Con- 
sulta medesima, e del Duca di Avena cui si è uniformato il colonnello 
Barone Acton ; notando cotcste osservazioni in carattere corsivo dopo i 
luoghi de’ pareri medesimi a’ quali le osservazioni stesse si riferiscono. 

STATO ATTUALE DELLE MISUBE DI SA POLI . 

‘ I. Del palmo. 

g. io. Finora universalmente sono conosciuti due campioni di mi- 
sure lineari dai quali si possa dedurre la lunghezza del palmo , cioè 
quello che nel 1811 trovavasi nell' Officina de’ pesi e misure sita in Ca- 
stel Capuano , e 1 ’ altro che vedesi nel duomo infisso nell’ ultimo pila- 
stro a sinistra. Il primo rappresenta la mezzacanna , e ’l secondo il 
passo agrario di Napoli , eh' è di palmi selle ed un terzo. Ambidue 
cotesti campioni sono assai rozzamente lavorati ; nè si conosce 1’ epoca 
della loro costruzione , e se sieno campioni originali o copie d' origi- 
nali corrosi dal tempo e poi distrutti. Non si conosce documento pub- 
blico alcuno che attesti la loro autenticità ed esistenza legale. Niun mar- 
chio su di essi si scorge elio annunzii che furono stabiliti dalla pub- 
blica autorità. In somma per sola tradizione si sa che l’uno è il cam- 
pione della mezzacanna , e 1’ altro Io è del passo agrario napolitano. 

§. 11. La Commessione del 1811 osservò solamente il campione 
della mezzacanna , nè si curò di quello del duomo certamente perchè, 
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trovandosi questo infìsso per tutta la sua lunghezza in un pilastro , in 
situazione verticale cd a considerabile altezza, malagevolissima cosa do- 
vca riuscirle il praticarvi con accuratezza le opportune misure ed osser- 
vazioni per trarne la lunghezza del palmo. 

Il campione della mezzacanna fu trovato si malamente lavorato c 
grossolanamente colla linea marcati i suoi palmi , che non essendo Ixm 
fìssati i punti su i quali praticar doveasi la misura, il palmo variar dovea 
col variar de’ punti medesimi secondo che l’ osservatore gli avesse scelti, 
come quelli da lui giudicati i più probabili estremi del palmo su quel 
campione marcato. Nè la lunghezza d’ ognuno di quei quattro palmi 
era Ih stessa esattamente. La Commessione del 181 1 , saggiamente escluse 
hi misura parziale di ognuno di que’ palmi , ma misurò la mezzacanna 
nel totale della sua lunghezza fra que’ punti che le sembrarono i più op- 
portuni all’oggetto. In tal modo trovò il palmo equivalente a millimetri 
legali francesi 263, 67 come il più probabile tra quanti misurar se ne 
potevano su quel rozzo campione di Castel Capuano. 

§. 12. Dovendo scrivere il rapporto presente mi venne in pensiero 
di esaminare diligentemente il suddetto compiono di Castel Capuano a 
(ine di osservare sullo stesso fra quali limiti poteva variare la lunghezza 
dei palmo ; e però verso la metà dello scorso giugno mi adoperi» per 
rinvenire il campione medesimo. Ogni mia accurata indagine fu vana, 
poiché seppi che quel campione era stato distrutto , e che la Città di 
Napoli lo avea rimpiazzato con altro campiooe che trovasi presso l’ap- 
paltatore de’ dritti di campionatura del tomolo, del barile, e della ruez- 
zacimna , or « dimorante noi largo del Mercatcllo n.° 12. Nel dì 20 del 
saddetto giugno mi portai presso 1’ appaltatore suddetto in compagnia 
del primo tenente del Genio Giovanni Alfaro , addetto al reale (Micio 
topografico, e feci riportare gli estremi di quel campione su d’un ri- 
ghettane che dra conservo nell’ (Micio suddetto. Questo novello campione 
c di ferro , lavorato discretamente bene, 0 gli estremi della mezzacanna 
sono segnati oon due linee rette parallele incise su due talloncini rile- 
vati sulla verga del campione. Questo campione non saprei quando a 
da chi fu costruito , ma dev’ esserlo stato dopo I' anno 1820 ; poiché 
tra alcune carte che conservo del fu chiarissimo Brioschi Direttore della 
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reale Specola astronomica di Napoli , trovo che in una visita da lui 
fatta a' 3 marzo 1820 all 'Officio de’ campioni de' pesi e misure egli rin- 
venne nella Vicaria il campione della mezzacanna di ferro con le estre- 
mità segnate rozzamente sopra due talloncini rilevati dalla super- 
ficie dell asta ; sono queste le parole del Bruschi , il quale soggiunge 
che dietro quella mezzacanna ovvi segnata altra misura che è il brac- 
cio toscano (a). 

<jj. i 3 . Dalia descrizione data dalla Commcssione del 1811 del cam- 
pione di Castel Capuano, da questa data dal ilrioschi, e dal campione 
attuale della mezzacanna da me ora osservato si rileva 1." che questi 
sono tre campioni diversi della mezzacanna , 2." che nel 1825 non 
esisteva più il campione della Commcssione del 1811 , ma die ve n’era 
un altro che ora nò anche più si rinviene , e che non si conosce se 
forse esisteva ma negletto nel 1811 ; e 3 ." finalmente che il solo cam- 
pione surrogato agii altri due ora distrutti ò quello da me osservato. 
Questo ha un marchio che in un certo modo ne attesta la sua auten- 
ticità: c dico in un certo modo perchò abbandonato ad un appaltatore 
potrebbe facilmente cssera alterato per malizia, sottoponendolo al fuoco 
ed al martello, senza die vi apparisse vestigio alcuno dell’ innovazione 
fattavi. Le mie ricerche sull’ epoca della costruzione di questo novello 
campione non sono state più oltre portate , come cosa ohe punto non 
m’ interessa ; che mi basta 1’ aver conosciuto che quel tanto venerato 
• Ì.(« - , i . . 


(a) Sa questo campione vi è anche inarcato il così detto bracciale dietro la 
misura della mezzacanna. Questo bracciale 1 ’ ho ritrovato di millimetri 647 > 
che non è il braccio toscano , il quale è di millimetri 583 , 62. Nelle risposte date al 
P. Piazzi noi 1819 dalle diverse autorità municipali si trova detto che in Giugliano 
vi è il braociolajQ per le tele , che vale 2 palmi , 4 once e 4 minuti ; e che in Ar- 
cano vi è il braccio per la tela, che vale palmi a “/*• Il bracciale che si vede se- 
gnalo nella {accia posteriore dell’attuale campione della mezzacanna , essendo di 
millimetri 647,1 ben si vede che non è il bracciqlajo di Giugliano, nè il braccio di 
Ariano. Qui , essendo il palmo di railliqietri 264 , il bracciale suddetto eguaglie- 
rebbe palmi 2, 450757575 cioè palmi 2 , once 5 3 e minuti 2 circa. Altro non 
saprei dire di questo ignoto bracciale, 
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campione di Castel Capuano più non esista , e che 1 ' attuale sia il se- 
condo che gli é stato surrogato. 

§. 14. Misurata colla massima accuratezza lo mezza canna sul cam- 
pione attuale Lo trovato clic equivale a millimetri legali di Francia 
io 56 , e che perciò il palmo è di millimetri 264 giusti , e non più di 
kG 3 , 67 come fu determinato dalla Commessione del 1811. Come la lun- 
ghezza del palmo sia stata così alterata non saprei spiegarlo ; tanfo più 
che ignoro precisamente su quale campione fu lavorato 1’ attuale della 
mezzacanna. £ questo un fatto pertanto che non mi reca meraviglia 
alcuna quando si consideri il modo rozzo ed inesatto col quale era la- 
vorato il campione osservato nel 1811 , c elio il campione attuale non 
è uscito certamente dalle mani d’ un intelligente macchinista , ma ben 
si scorge esser travaglio da un ordinario mn diligente ferrajo. 

§. 1 li. Mi era hon noto che nel duomo esiste il campione del passo 
agrario di [Napoli , ma non c redea che si potesse da quello dedurre la 
lunghezza del palmo, attesa la sua situazione quasi inaccessibile por chi 
voglia misurarlo colla dovuta scrupolosità. Quando però lessi in una 
nota del rapporto della Consulta che si slava ripulendo il colonnato del 
duomo, c che seppi clic tutto si rinnovava in quella basilica, mi vi recai 
subito col sullodato tenente Alfaro , sperando di potere profittare di 
qualche mezzo che mi si offrisse per misurare con comodo ed accura- 
tezzu quel campione. 1 desideri miei furono appagali ni di là di quello 
ch’io mi lusingava; poiché ritrovai che quel campione era stalo distac- 
calo dal pilastro , c si conservava nella sagrestia per rimetterlo poi al 
postg suo quando i lavori lo avessero permesso. Quel campione; dunque 
Tu con ógni agiatezza osservato minutamente ; e quindi avendolo fatto 
coricare su d’ un righellonc di pioppo , sul medesimo fu riportalo csat- 
lissimamentc tulio il contorno di quel campione di ferro , marcandovi 
le piegature ad arco de’ suoi estremi, c’1 punto ove vedevasi rotto nella 
estremità inferiore, c la rottura coverta da annosa ruggine; fu marcato 
benanche! il punto della estremità superiore ove dalle vestigia dell’ im- 
piombatura che lo teneva infisso nel pilastro si argomentava che sepa- 
ravasi la parte esterna e «coverta del campione da quella che nel pila- 
stro s' internava. Cotesto righellonc , ov'é stalo riportato il contorno del 
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campione suddetto , è quello stesso sull’ opposta faccia del quale fu ri- 
portalo il campione attuale della mezzacanna ( §. ia. ) e che conservo 
nel reale Officio topografico. 

§. 16. Supponendo, Com’ è ben naturale, che il campione fosso stato 
infisso nel pilastro in modo che la sua faccia esterna risultasse paral- 
lela alia contigua faccia del pilastro, fu determinato il punto del suo 
estremo inferiore che dovea separare la parte esterna del campione 
stesso dalla parto nascosta nel pilastro prima che la rottura in quell’e- 
stremiti fosse avvenuta. Ciò latto si misurò accuratamente la distanza 
rettilinea tra i due punti ne’ quali il campione nella sua faccia esterna 
s’ impiantava nel pilastro , c fu quella trovata di metri i ,9073 legali 
di Francia. B poiché quello si suppone per tradizione che sia il cam- 
pione del passo agrario , saranno perciò palmi 7 f equivalenti a me- 
tri 1,9073 , lo che dà il palmo equivalente a millimetri 960,073, cioè 
molto minore di quello della Commessione del 1811 , e di quello del 
campione attuale della mezzacanna. La differenza ò troppo forte , poi- 
ché è di millimetri 3 , 60 col primo palmo , e di 3,93 col secondo , per 
la qual cosa questo nuovo palmo par che sia da rigettarsi. 

§. 17. L’ egregio Monsignore D. Angelo Antonio Scotti avendomi 
assicurato che sul campione del duomo misurar si dovea il passo per. 
correndo da un estremo all' altro la superficie esteriore scoperta della 
verga di ferro seguendo le curvature delle sue estremità , bo praticato 
in tal modo la misura di quel campione ed ho trovato eh’ è di metri 
1,94.0 con sensibile esattezza. Se dunque, così misurando, palmi 7 v 
eguagliano metri 1,940, il palmo sarà di millimetri 264 , 5454545 ; il 
quale palmo si avvicina grandemente a quelli della Commessione del 
1811, e del campione attuale della mezzacanna , mentre supera il pri- 
mo per millimetri 0,87545 , c ’l secondo per millimetri o, 54545 , lo 
che dà 4 per 100 circa nel 1 caso , ed 7 circa per 100 nel secondo. 

§. 18. Nel giorno 26 dello scorso giugno di nuovo mi recai col 
tenente Alfaro al duomo con lo scopo di osservare la figura della se- 
zione trasversale del campione eh’ io credca ancora conservato nella 
sagrestia ; ma fui deluso , perchè lo trovai già di nuovo infisso nel 
pilastro al suo antico posto. Osservai però con maraviglia che, fono 
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per meglio assicurarlo anche in quella estremità ov' era la rottura , lo 
hanno interamente incastralo nel pilastro , tal che resta scoperta appena 
la sua superficie esteriore, eh’ è alquanto gibbosa, nò più rottura alcuna 
v’ apparisce su quel campione. L’ impiombatura poi non ò ripulita , e 
copre in modo gl* estremi del campione, che presentemente non po> 
trebbesi più misurare la vera sua lunghezza. Prendendo la misura per- 
tanto sul contorno di quel campione che ò riportato sul succenuato ri- 
ghellonc ( §. i 5 ) , fra que’ punti estremi die con suQicientc probabilità 
si possono ritenere come gli attuali del campione infisso , trovo che la 
san lunghezza equivale a metri legali francesi 1,9, dalla quale risulta 

il palmo di millimetri 260,31818 ben diverso da quello prima 

determinato sul campione stesso ( 17 ). 

§. 19. Beco dunque che da’ campioni vecchi c dagli attuali esi- 
stenti risultano diversi palmi , cioè : 


mtBfartri 

Uni campione di Castel Capuano osservato nel 1811 
ed ora distrutto, si ha un palmo medio fra i va- 
riabili tra ristretti limiti, dì millimetri legali di 

Francia 263,6 7 

Dal campione attuale della mezza canna si ha il 

palmo di millimetri suddetti 264,00 

Dal campione del duomo misurando la distanza ret- 
tilinea tra le punte delle due estremità ricurve si 

ha il palmo di 260,073 

Dal campione stesso misurando lungo In faccia este- 
riore , seguendo le curvature dell’ estremità , nel 
modo come pel passato il compiono stesso era 


infisso si ha il palmo di . 264 , 54 i)’ 4 i 

Dallo stesso campione misurando egualmente come 
presentemente è infisso si ha il palmo di. • . 260,31818 

Resta dunque dimostrato clic i campioni vecchi e presenti danno 


un palmo rncerfu bastantemente ; che il palmo non è ancora con la 
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dovuta precisione legalmente definito , c clic i campioni clic ora ser- 
vono a verificare la lunghezza del palmo sono insufficienti allo scopo 
ed abbandonati all’ imperizia ed all’ ignoranza degli artefici , ed alla 
.malizia e maltalento degli nomini (a). 

Non deve dunque recar meraviglia so i più cospicui autori di me- 
trologia non s’ accordano Era loro sulla lunghezza del nostro palmo , 
siccome accennai nel §. 6 del mio rapporto del 4 febbrajo 1837. 

II. Del tomolo. 

5. so. 1 campioni del tomolo , del mezzotomolo , della misura , 
della mezza misura , cc. cc. trovami depositati presso l’ appaltatore dei 
dritti di campionatura , che ha presentemente la sua odierna al largo 
del Mcreatcllo, num. 12. Come siano rozzamente lavorati cotesti cam- 
pioni si può leggere al §. 11 della mia memoria letta olla Reale Ac- 
cademia delle scienze , e come le capacità loro non si accordino scam- 
bievolmente si pnò rilevare dalle capacità calcolate sulle dimensioni dei 
campioni del tomolo e del mezzo tomolo , c da quelle misurate dirot- 
tamente con varj mezzi come qui appresso vion esposto. 


(a) La gran pianta della città c cauli di Napoli in 35 fogli, levata ed incisa 
per ordine ed a spese del Corpo della Città medesima , o pubblicata nel 1773 , 6 
stala sempre trovata esattissima per lo distanze da punto a punto nel reale Officio 
topografico. Or nel foglio ig.° di detta pianta si trova delineata la lunghezza del 
palmo napolitano, la quale perciò si dovrebbe benanche riputare esatta; tanto più 
che il celebre architetto Nicola Corlclli fu quegli sotto la cui direziono fu data 
!’ ultima mano a quell’ egregio lavoro. Il detto palmo fu perciò misurato replicata- 
mente ed accuratamente la mattina del di 8 agosto di quest* anno sul rame del 
foglio 19° sucecnnato, c con mia somma sorpresa fu trovato di millimetri «69 */,, 
cioè del tutto diverso ed assai maggioro di tutti i palmi qui sopra indicati . Novella 
prova è questa che finora il palmo non ò stato definito in modo alcuno , ma ab- 
bandonato col latto al capriccio altrui. 
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Ittiolo il litri 


mcoolomolo in litri 


ii>. 


Con misuro proso dal fu Brioschi nel 
j8io che fu in Napoli col chiarissimo Astro- 
nomo Oriani 54,4-00, e perciò 27,200 

Idem idem proso a '3 marzo 1825 dallo 

stesso Brioschi pel P. Piazzi 53,23o, e perciò 2 G,Gi5 

Idem idem pel mezzo tomolo diretta- 


mente 

e perciò il tomolo sarebbe di ... 

54,46o 


Con misura fatta col miglio dalla Com- 

mcssionc del 18 ri 

dalla quale risulta il tomolo 

54,26 


Con misura fatta col peso dell’ acqua 



distillala dalla Commissione del r8n 
dalla quale risulta il tomolo 

55,3 kj 


Con misura fatta col miglio dalla Com- 


ff*:* uUQ Ahvi 

messione del i 83 a facendo uso del dccali- 


a alnoiidà/wil 

Irò per più accuratezza della misura, c dopo 
aver corretto il mezzo tomolo di rame col 
campione corrispondente 

'■ r • f 

J*J’i iu: fiu. t 


dalia (juale risulta il tomolo 55 , 5 5 o 


I campioni dol tomolo c del mezzotomolo non corrispondono dun- 
que Ira loro , cioè l’uno non misura esattamente una quantità doppia 
del genere misurato dall’ altro. Ecco perchè il raparlo del nastro to- 
molo coll’ ettolitro legale di Francia fu omesso nelle tavole de’ rapporti 
pubblicate por ordine del Governo del fu regno Italico da una Com- 
messione di dotti presieduta dal celebre Oriani , il quale amò piuttosto 
Ometterla che inserirvi una misura non ancora ben definita. 

§. zi. Nel mese di maggio di quest’anno, avendo osservato clic 
i cani]) ioni della misura c della mezza misura presso 1’ appaltatore dei 
dritti di campionatura sono di figura abbastanza regolare, presi le di- 
mensioni de’ campioni medesimi , le quali sono le seguenti : 

-.!■ aliuiiiznj»! 


K* tl 
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miSimtri 

I Diametro della bocca n 5,3 

Diametro del fondo i 5 o,e 

Altezza, o distanza della bocca dal fondo. i 3 g ,8 

( Diametro della bocca 85,2 

Diametro del fondo 110,2 

Altezza, come sopra ...... n 3,4 


Fallo il calcolo risulta la misura equivalente a litri 1,94608, e 
la mezza misura a litri 0,83478. Or nelle risposte date nel 1819 dal 
Sindaco di Napoli a varj quesiti fattigli dal P. Piazzi è detto che col 
campione della misura si pratica misurare a colmo, mentre a raso si 
misura col tomolo e col mezzo tomolo; e che perciò la rapacità del 
vacuo del campione della misura si fa uguale ad tò di quella del to- 
molo in vece di farla uguale ad ritenendosi la colmatura equiva- 
lente ad f di misura. Ma qui si trova eh' essendo la misura uguale a 
1,94608 litri, e ’1 tomolo uguale a 55,55 litri giusta gli esperimenti della 
Commessione del i 832 , quella non òrs di questo, ma bensì rirn circa; 
c però il campione della misura non corrisponde a quanto viene asse- 
rito dalla pubblica autorità municipale. 

§. 22. Inoltre, supponendo che il campione della misura colla sua 
colmatura dia la vera misura, cioè ~ del tomolo, o sia litri 2 , 3 i 458 ; 
se il vacuo del campione si è trovalo di litri 1,94608, la colmatura 
sarà perciò di litri 2 , 3 i 458 — 1,94608 = o, 3685 o. Or le colmature 
per imo stesso genere, essendo de’ coni simili , debbono fra loro seguire 
la ragione de’ cubi de’ diametri delle rispettive loro basi ; ma i diametri 
delle bocche della misura e della mezza misura , compresavi la spessezza 
dello doghe, si sono trovati essere tra loro nella ragione di 12 a io; 
dunque se la colmatura della misura esser deve uguale a litri o, 36855 , 
quella della mezza misura sarà uguale a litri o, 2 i 325 . Unita questa 
colmatura al vacuo della mezza misura trovato uguale a litri 0,8.5478 
{§. 21.) si avrà la mezza misura con tutta la colmatura uguale a li- 
tri i,o 68 o 3 secondo il campione attuale. Ma la mezza misura è ^ del 
tomolo, e quindi dev’essere di litri 55,55 che sono libi 1,15729; t 
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dunque anche il campione della mezza misura non corrisponde a quello 
della misura; nò questi due campioni corrispondono nel tempo stesso 
co' campioni del tomolo c del mezzo tomolo. 

jj. 23 . Da quanto si è fin qui esposto risulta chiaramente che i 
campioni attuali del tomolo , del mezzo tomolo , della misura c della 
mezza misura non corrispondono tra loro, dando delle notabili differen- 
ze; e clic perciò , posto per esatto e vero il campione del mezzo to- 
molo, tutti gli altri sono difettosissimi. 

111 . Del barile e delle caraffe. 

§ 2 1 . La Commessiooc del 1811 operò gli sperimenti suoi co* 
campioni delle caraffe c non già su l’altro del liarile, perchè sono 
in ottone, custoditi nella regia Zecca, antichi e forse originali, mentre 
il campione barile è assai più recente, non originale certamente, 
ed è conservalo dall'appaltatore de’ drilli di campionatura; operazione 
nella quale no# si porta pc' barili quella scrupolosa esattezza che si 
pratica nella Zecca per cani pio nare le caraflò. Secondo gli sperimenti 
suddetti fu trovata la caraffa da botte, cioè da 60 a barile, equivalente 
a litri 0,7278507, c quella a minuto, cioè da 66 a barile, equivalente 
a litri 0,661 1684 (§. 25 della memoria del Visconti Iella alf' Accade- 
mia reale delle scienze). 

§. a 5 . Essendo uno il barile , 60 caraffe da bolle debbono valere 
quanto 66 caraffe a minuto, e perciò doyrcbb’ essere 60 X 0,7278007=: 
66 X 0,6611684.. Il primo prodotto però uguaglia 43,671042; e ’1 se- 
condo prodotto dà 43 , 637 n44 : dunque il barile corrispondente ai cam- 
pione dcl)a caraffe da botte non è uguale, come dovrebb' essere, ma 
supera il barile corrispondente al campione della caraffa a minuto. Da 
ciò ne risulta die i campioni delle due caraffe non sono in esalto rap- 
porto fra loro, cioè come 11 a io, c però inesatti sono i campioni 
medesimi. Non è dunque da meravigliarsi se gli autori di metrologia 
non si accordino tra loro sulla misura del nostro barile. In felli l’ou- 
ebet lo vuole di litri 45 , 66 , Pauclon di 44 , > 3 , Eichhoff di 42, llevelio 
di M,o 8 ec. ec.; ed Oriani credette di non doverlo portare nelle tavole 
di ragguaglio pubblicate |>er ordino del Governo dql fu regno Italico 
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da una Co annessione di dotti. Secondo la Commessione del i8u il ba- 
rile è di litri 43,6737878 . . . ( g. 27 della succitata memoria ). 

IV. Dello stajo. 

§. 26. Dagli sperimenti fatti dalla Commissione del 1811 risulta 
che uno stajo d’ olio d’ uliva puro e lampante , misurato co’ campioni 
di Napoli , pesa meno di rotoli io j- per once 5 } alla temperatura 
di i 5 .° di Reaumur , e per once 6,54 a 19. 0 di Rcaumur (§. 69 della 
citata memoria del Visconti ). Dagli sperimenti che poi furon fatti dalla 
Cammcssioae del i 83 a direttamente sul campione dello stajo delta città 
di Napoli risultò che il peso d’ uno stajo di olio suddetto è di once 

340,79444 cioè minore di rotoli io t per once 3,35 alla temperatura 

di i 3 .° 8 di Reaumur. Facendo i calcoli opportuni si rinviene che uno 
stajo d'olio del campione di Napoli dovrebbe tenersi alla temperatura 
freddissima di 3 ’ di Reaumur perchè pesasse rotoli io 4 ; cioè dovrebbe 
essere congelato del tutto. E poiché in commercio si ritiene che uno 
stajo d’olio d’ uliva puro c lampante debba pesare rotoli io.f ■ ne de- 
riva ohe sono tutti falsi i campioni dello stajo e del quarto d’ plio che 
si conservano dalla città dì Napoli. 

Conchiusione- 

§. 27. Da’fatti qui sopra esposti ne risulta dunque che, a riserva 
de’ pesi, tutte le misure della città di Napoli sono ancora incerte e non 
ben definite ; e quelle dell’ olio poi del tutto false. Forse cosi non era 
quando furono stabilite ; ed allora i campioni corrispondevano al loro 
oggetto. Ma in seguito dovendosi rinnovdlaro i campioni medesimi a 
mistura che per l’uso e per l'ingiuria de' tempi ri deterioravano e ren- 
devansi inutili , a poco a poco essi campioni sono stali alterati , e por- 
tati all’ attuale stato loro d’ incertezza. Questo stato di cose però non 
deve nè può più a lungo durare , poiché l’ interesse del commercio , 
la stabilità delle contrattazioni , il decoro in fine dello Stato richiedono 
che sieno esattamente definite una volta per sempre , e rese note al 
pubblico le misure diverse della capitale, le quali in generale servono 
dì base a tutte le altre in uso nelle province al di qua del Faro, giac- 
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che il palmo per le misure lineari, superficiali e di solidità, e I oncia 
per le misure de* pesi, sono comuni n tutte lo provincic medesime Ad 
oggetto dunque di poter definire tutto con la maggiore esattezza clic 
si possa desiderare, qui appresso esporrò alcune mie indagini condu- 
centi ad uno scopo di sì alta importanza. 

1ID1CISI 

sulle misure vere ed originali della città di Napoli , e sulla loro 
derivazione dal palmo. 

§. a8 Si e dimostrato che per accurati sperimenti fatti, e per calcoli 
rigorosi appoggiati agli sperimenti stessi si hanno le misure seguenti 
i Palmo medio fra tutti quelli che si potevano de- 
durre dal campione di Castel Capuano che più non esiste, 
giusta gli sperimenti della Commcssionc del 1811 equivale 
(§ ir*) a millimetri 263,670 

2. ” Palmo secondo il campione attualmente esistente 

{§ > 4 ) 264,000 

3 . ° Palmo risultante dalla distanza rettilinea tra l’e- 

slrcmità del campione del duomo ( §. 16. ) 260,073 

4-° Palmo risultante dalla misura fatta lungo la super- 
ficie esteriore del campione del duomo distaccalo dal pilastro 
ov’era infisso, seguendo le curvità de'suoi estremi ( §. 17 ). . 264,545 
5 ." Palmo risultante dal campione del duomo nello 
stato in cui si trova dopo che fu infisso di nuovo nel suo 

pilastro in giugno 1837 ( §. 18. ) 260, 3 i 8 

Tomolo stabilito con replicati e diligenti sperimenti 
dalla Commcssionc del i 832 , equivalente (§.20) a . litri 66,55 
Barile stabilito sugli sperimenti della Commcssionc del 

1811 ( §. 26. ) ... . 43,6737878 

Inoltre, della memoria del Visconti si rileva nel §- 45 . che il to- 
molo equivale con molla approssimazione tre palmi cubi , e ’l barile 
tre palmi cilindrici. Se dunque si volesse trarre il palmo dal tomolo, 
bisognerebbe estrarre la radice cuba dalla terza parte di libri 65 , 55 ; 
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e se trar si volessi! dal barile bisognerebbe estrarre la radice cuba da 
X 7 ~ - 7 - SX ~ , P essendo la periferia del diametro = i. Fatti cote- 
sti calcoli, il palmo derivato dal tomolo sarebbe di decimetri a, 64-5583, 
o millimetri 264,5583i; o derivandolo dal barile sarebbe di decimetri 
3,6464878, 0 sia di millimetri 264,64878. 

§- 29. Paragonando questi due palmi con quelli notati nel §. pre- 
cedente, tosto si scorge confermato clic due tra questi il 3.° e’1 5." 
sono da rigettarsi , e che il paragono si può istituire con gli altri tra 
nel modo seguente 

palmo dal tomolo ... a 64 ) 5583 i millimetri 
palmo N.° 1 g! 28. 0 .. 263,6666 7 
. differenza r .* 0,89164 

palmo dal tomolo .. 264 , 5583 r 
palmo N.° 2 §. 28. °.. 264, 00000 
differenza 3.* o, 5583 r 

palmo dal barile .. 264,64878 
palmo N.° 1 g. a8.° .. 263,66667 
differenza 3 .* 0,98211 


palmo dal barile ... 264,64878 
palmo N.° 2 §, 28.”.. 264,00000 
differenza 4-* o, 64878 

palmo dal tomolo ... 264, 5583 1 
palmo N." 4 §. 28. 0 . . 264 , 54545 
differenza 5 .* 0,01286 

'r. , f. r .j 

palmo dal barile ... 264,64878 
palmo N.° 4 §■ 28. 0 .. 264 , 54545 
differenza 6 ‘ 0, io 333 
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i palmi poi traili dal tomolo e dal harile differiscono tra loro per 
millimetri 0,0904.7 ( differenza 7.* ) 

Le differenze i.‘ a.* 3 .* 4 -* sono sensibilissime talché ad occhio 
si riconoscerebbero anche da clii non avesse buona vista. La differenza 
5 .* non si potrebbe avvertire che coll’ajuto d'un microscopio, e la 6.* 
con la 7.* mediante una lente. 

§. 3 o. È sommamente probabile che in origine il tomolo e ’1 ba- 
rile sieno siali con modo semplice derivati dal palmo piuttosto che sta- 
biliti a puro capriccio senza relazione alcuna al palmo medesimo. 
Quindi ne avviene che v’ ha grandissima probabilità che il palmo de- 
rivato dal campione del duomo, eh’ è il 4° del §. 28." sia il vero 
palmo originale , perchè il suo triplo cubo è di litri 55 , 04208 che 
differisce dal tomolo stabilito ( §. 20 ) 55,55 per litri 0,00792, quan- 
tità impercettibile in pratica essendo di circa 1 ; per io mila; e per- 
chè il suo triplo palmo cilindrico è di litri 43,622649 che differisce 
dal barile stabilito ( §. 25 ) 43,6737878 per litri o,o5n39, quantità 
della quale non si fa conto alcuno nel più scrupoloso commercio , es- 
sendo di circa 1 ’ per 1000. In appresso si vedrà come colesto stesso 
palmo di millimetri 264 , 54543 si lega con somma semplicità alle 
misure da olio, ed a’ pesi nostri attuali, lo che non avviene nè col 
palmo della Commessionc del 1811 , nè con quello dell’ attuale cam- 
pione della mezzacanna. E però si può senza esitazione alcuna am- 
mettere che il vero nostro palmo originale sia quello tratto dal cam- 
pione del duomo, cioè di millimetri 264, 5434343 . •• , mentre è ben 
naturale che in origine tutte le nostre misure avevano un legame co- 
mune ; e strana cosa sarebbe al contrario il pensare che isolatamente 
1’ una dall’altra fossero state stabilite a puro capriccio. 

§. 3 i II metro legale francese è la diecimilioncsima parte del 
quadrante del meridiano terrestre ; c si sa che essendosi prolungate verso 
il nord fino alle Orcàdi, e verso il sud fino all’isola Tormenterà, la più 
meridionale delle Balcari , le grandi operazioni geodetiche pel meridiana 
di Parigi eseguite da’ più insigni matematici inglesi c francesi , dopo 
accuratissimi calcoli si è rinvenuto che il metro legale francese dovrebbe 
aumentarsi di circa sette sue ccntomilesime parti perche dicci milioni di 
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metri eguagliassero la lunghezza del quadrante succcnnato. In Francia 
noti fu giudicato conveniente l’alterare per una tanto insensibile quantità 
il metro legale , poiché sul metro la correzione sarebbe stata illusoria 
affatto nella pratica per gli usi del pubblico , non potendosi quell' al" 
terazione valutare che da’soli matematici con i mezzi i più dilicati che 
offrono l’ottica et la meccanica. Qui dunque per le ragioni stesse per 
i soli usi scientifici si considererà derivato il palmo dal vero metro , e si 
farà uso del metro legale francese in ciò che or ora sarà stabilito. 

§. 3 a. Suppongasi il quadrante del meridiano terrestre diviso in 
90 gradi tra loro uguali , ed ogni grado in 60 minuti anche tra 
loro uguali. Ogni minuto sarà il nostro miglio , conosciuto sotto la 
denominazione di miglio italiano , ch’è il miglio già adottato per tutta 
l’ Italia , c nelle provincie ancora di questo regno site al di qua dal 
Faro. Si divida oolesto miglio in mille parti uguali delle passi , sicco- 
me generalmente si pratica ; ed ognuno di tali passi si divida in Bette 
parti uguali. Ne risulteranno 54 - passi equivalenti a 100 metri legali di 
Francia, e la 7.* parte suddetta sarà di millimetri 264, 55o26 II pal- 
mo però rinvenuto di sopra (§. 3 o) come il vero nostro palmo origi- 
nale è di millimetri 264 , 54545 ... , cioè minore della 7.* parte suc- 
cennata per soli millimetri o,oo48i , ch’è una quantità che solo con 
un forte microscopio si può avvertire. Dunque senza esitazione alcuna, 
senza che possa nascere nell’uso volgare la menoma ombra d’imbarazzo 
alcuno, quella 7.“ parte del passo sarà il vero palmo originale napole- 
tano. Certamente è questo un caso affatto singolare e fortuito , poiché 
non puossi mai credere che in quell'epoca remota , nella quale fu sta- 
bilito il palmo, si conoscesse tanto bene la lunghezza del quadrante del 
meridiano della terra. Sembra però che nello stabilire esso palmo si ab- 
bia avuto in mira di dedurlo dal miglio italiano, allora conosciuto co- 
me miglio geografico , dividendo questo in 1000 passi secondo una vec- 
chia costumanza , e poi dividendo il passo in 7 parti uguali ; e fu scelto 
il n.° 7 come il numero che fin dagli antichissimi tempi fu riguardato come 
sacro , meraviglioso , venerato sopra ogni altro. Se tanto è , par che 
la gloria di fondare un sistema metrico sulla misura della terra come 
la cosa la più invariabile nella natura sia dovuta da più secoli al nostro 
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paese , cioè molto prima che i dotti della Francia lo avessero pensato 
ed eseguito. Che il vero nostro palmo con tanta precisione sia la settc- 
milesima porte del minuto del meridiano terrestre è , come già dissi , 
un caso fortunatissimo. Ma giacché l’azzardo ci ha sì grandemente fa- 
voriti , sarebbe in vero biasimevole cosa di non profittarne col dichiarare 
con un atto pubblico solenne essere il vero nostro palmo originale quello 
che nel modo sopraindicato è derivato dal quadrante del meridiano ter. 
rcstre. 11 metro legale francese è derivato egualmente dal quadrante 
medesimo dividendolo e suddividendolo in porti decimali , la qual di- 
visione non è stala nel fatto adottata damatematici. Il nostro passo però 
deriva dal quadrante suddetto diviso in go", c 1 grado in 6o minuti sic- 
come dalla più remota antichità fu usato , e siccome è in uso presso 
i matematici moderni. 

§. 33 . Proseguiamo le nostre indagini sul modo col quale i pesi 
c le misure di capacità per l’olio derivino dal palmo. 

La Commcssioac del 1811 con accuratissimi sperimenti trovò che 
la libbra di Napoli equivale a chilogrammi 0,320709; quantità che si 
approssima moltissimo al peso di 3 o once cube d’acqua distillala, pe- 
sata nel vuoto, ed alla massima sua densità, poiché un palmo cubo 
equivale a litri i 8 , 5 1 U037C9 c contiene 1728 once cube. Or se colla 
scorta delle formule esposti: nella memoria del Visconti a' §§. 17 c 18 
si calcola la temperatura che dovrebbero avere le suddette 3 o once cube 
d'acqua distillata perchè nell'aria pesassero una libbra, o chilogrammi 
0,320709, si trova il grado 12”, 4 di Heaumur. Dunque ne risulta il 
modo facilissimo col (piale la libbra, c'1 Irappeso derivano dal palmo 
stabilito nel §. precedente, ch’è di millimetri 264,Soo2fi; cioè che il 
peso d’acqua pura a 12", 4 di Rcaumur contenuta in 3 o once cube, 
pesale in Napoli vicino al mare, ed alla latitudine di 4 o°. 5 1* , è perfet- 
lissitntuucnle uguale al peso della libbra attuale di Napoli ; mi in con- 
seguenza l'acqua stessa e nel modo stesso (lesala dà 12 Irappcsi per una 
sola oncia culai In colai modo facilissima cosa sempre sarà in pratica 
il verificare il peso della libbra, e quindi anche del rotolo, poiché 1000 
once eolie d'acqua pura danno il peso di 12 rotoli. 

§ 34 . Se si ribolla che il barile essendo di tra palmi cilindrici. 
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la sua capacità è di litri 43,62503979, c che questa istessa quantità 
esprimer deve perciò il numero di chilogrammi che il barile medesimo 
deve contenere d'acqua distillata, ridotta alta massima densità e pesata 
nel vuoto; si scorgerà facilmente che il peso d’un barile ripieno di quel- 
l'acqua e pesalo nel vuoto, diviso in 1 36 parti darà chilogrammi 
0,3207722779, lo che supera la nostra libbra ch’è di chilog. 0,320769 
per soli grammi o,oi 3 ; quantità insensibile affatto nel pesare in com- 
mercio le materie non preziose, poiché riviene a tsVs per 100, cioè 
a ò - Perchè però si possa avere in (al modo l' esattissima libbra , 

bisognerebbe stabilire che il peso d'un barile d'acqua distillata, ridotta 
alla massima densità c pesata nel vuoto, sia di libbre i 36 più 6,3534 
lrappcsi. In tal modo si eviterebbe di tener conto dell’aria, e del suo 
stato barometrico , termometrico ed igrometrico nel fissare la misura 
de’ pesi di Napoli (a). 

§. 35. Passando ora a ragionare delle misure di capacità per l’olio 
è da considerarsi che, secondo gli sperimenti praticali nel di 20 settem- 
bre i833 dalla Gommessione del i832, fu rinvenuto che un decalitro 
d'olio d’ uliva puro e lampante, alla temperatura di 16°, 4 di Reaumur 
pesa chilogrammi 9,i4i35o. Or rotoli io |, peso d’uno stajo di det- 
t’olio secondo si pratica nel commercio interno ed esterno dell’olio nella 
capitale, equivalgono a chilogrammi 9,206971296296296 ... : dunque 
a 16 ", 4 di Reaumur io y rotoli d’olio suddetto occupano un volume 

di litri X io = 10,071786, eh 'è poco minore di 1200 once 

cilindriche, le quali eguagliano litri 10,098386627. E poiché da 0° ad 
80° di Reaumur l’olio si dilata in volume per 0,08 del volume proprio, 
ne avverrà che 1200 once cilindriche di dell'olio perchè pesino rotoli 
io t, l’olio stesso dovrà avere la temperatura di 

— 1000 = 19°, 08 di Reaumur. 


10,0983861137 X i,oid 4 X 1000 
10,071786 


(a) Si potrebbe anche dire che roo libbre esattamente sono il peso di once 
cilindriche iS 7 O ,7053535 d'acqua distillata ridotta e pesata come sopra; 0 sia ua 
cilindro d’acqua suddetta di io once di diametro, e 12,70535 d'alterna. 
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Da ciò ne deriva che un cilindro retto d’olio dui iva puro e lampante, 
del diametro di io once, c dell’altezza d’un palmo forma esattamente lo 
stajo d'olio d’uliva da rotoli io 4 alla temperatura di ig", 09 di Reau- 
mur ; e quindi che nelle circostanze medesime 9 some d’olio ( la soma 
da 16 staja) equivalgono 100 palmi cilindrici. Se ne deduce ancora 
che il volume della caraffa da 60 a barile è al volume del quarto da 
olio ( iV dello stajo) nella ragione di 1 4-4 a 120, o come 4x6x6 
a 5 x 5 x 5 . 

§. 36 . Da quanto si è finora ragionato ne risulta chiaramente 

i-° che il palmo napolitano non c attualmente ben definito e 
con precisione; e che il vero palmo originale è di millimetri 264,55on6, 
cioè tóVs del miglio da 60 al grado del meridiano terrestre. 

а. " che il tomolo attuale eguaglia esattamente tre palmi veri ori- 
ginali cubici. 

3 .° che il barile attuale eguaglia esattamente tre palmi veri ori- 
ginali cilindrili. 

4 -" che la libbra attuale è esattamente il peso di 3 o once cube 
(del palmo vero suddetto) d’acqua distillata o piovana pesata in Napoli 
alla temperatura di 12”, 4 di Reaumur ed alla latitudine di 4 <>°. 5 i*. 

5 .° che lo stajo attuale eguaglia 1200 once cilindriche, l’oncia 
~ del palmo vero, suddetto. 

б. " che tale stajo d’olio d’ uliva puro e lampante pesa in Napoli 
rotoli 10 4 alla temperatura di 19 0 , 09 di Reaumur. 

Questi sono gli clementi veri ed originali dell’attuale sistema me- 
trico di Napoli. Che il palmo vero sia esattamente del miglio da 
60 a grado del meridiano terrestre fc certamente ( lo ripeto ancora ) un 
caso straordinario al sommo, ma pur fortunatissimo per noi. Che le altre 
misure derivino dal detto palmo in modo così semplice come quello or 
ora esposto non ò un puro caso , ma fu bensì a bella posta in tal modo in 
origine stabilito ; lo che ridonda a somma gloria del nostro paese. Fi- 
nora coleste cose sono state ignorate ; e perciò per ogni riguardo è ne- 
cessario che con atto sovrano sieno fatte conoscere a tutti, anche percliò 
una volta per sempre spariscano i dubbi che tuttavia oscurano la nostra 
metrologia. 
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CONSIOEBAZIONI 

Sull' attuala stilema metrico della capitale quando che ne fosse 
prescrìtto I uso generale ne' reali dominj al di qua del Faro. 

§. 37. Non può mettersi in dubbio che sia conveniente , utile c 
necessario insieme il rendere uniformi i pesi e le misure in tutta la 
estensione de' reali dominj al di qua del Faro. I Consigli provinciali 
tutti lo hanno sempre reclamato da più' anni siccome si può rilevare 
dai voti de’ Consigli medesimi eh’ esistono nella reale Segreteria di Stato 
del Ministero degli affari interni : c d’ altronde lo richiede ancora il 
buono e regolare andamento di tutte le pubbliche amministrazioni. Non 
ò in vero sconvenevol cosa che nel catasto provvisorio delle provincie 
al di qua del Faro sieno riportate l’ estensioni de’ fondi in misure agra- 
rie locali che grandemente variano anche da un paese all’ altro vicino? 
Se dal catasto suddetto si volessero desumere l’ estensioni superficiali delle 
provincie, delle varie colture del suolo , c paragonarle fra loro , sarebbe 
ben cosa diilicile il farlo , nè vi si giungerebbe che dopo lunghi cal- 
coli , c più lunghe discussioni. Così ancora se si volesse paragonare il 
prodotto agricolo d’ un dato genere di una provincia col simile di un’al- 
tra provincia, non sarebbe cosa facile da eseguirsi da ognuno , poiché 
il vino, l’olio, ec. ove si valuta con una misura, ed ove con un’al- 
tra. E per parlare di questo reale Officio topografico , qui i lavori to- 
pografici da campagna vanno corredali con memorie militari e statisti- 
che che fanno conoscere le risorse d’ ogni genere che in ogni circostan- 
za la truppa può rinvenire in un Comune ; c però non converrebbe cer- 
tamente che la quantità di cereali , di vino , d’ oh'o , di legna , di fo- 
raggio, ec. fosso indicata con misure diverse secondo i diversi Comuni. La 
contabilità d’ogni amministrazione pubblica per ogni ragione dev’ esser 
basata su d’un sistema metrico uniforme perchè possa facilmente veri- 
ficarsi c discutersi in ogni tempo c ila chicchessia. In somma sotto qua- 
lunque aspetto si voglia riguardare questa faccenda dell’ uniformità dei 
pesi e delle misure , sempre si conoscerà che sia conveniente , utile o 
necessario per le provincia al di qua del Faro ; c che lo stabilire un 
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sistema metrico uniforme per le provincie stesse non può che arrecare 
utile e gloria insieme al reale Governo. 

§. 38 . Non v’ ha dubbio alcuno che il sistema metrico della no- 
stra capitalo è quello che più d’ogni altro conviene adottare come si. 
sterna metrico uniforme de’ reali dominj al di qua del Faro. Nelle pro- 
vincie già si conoscono i pesi c le misure di Napoli , tanto perchè il 
commercio delle medesime si fa più di ogni altro con Napoli, quanto 
perchè la percezione de’ dazj da per tutto è regolala su i pesi e le mi- 
sure medesime , che sono quelli de’ qunli è fatto uso nelle tariffe do- 
ganali. D’altronde il palmo è da per tutto lo stesso; il tomolo ancora 
eccettuali pochi Comuni ; e l’oncia è anche la stessa, c forma la base 
di tutti i pesi. La base delle misure dell’olio in commercio è benanche 
da per ogni dove il suo peso. 1 liquidi di valore si contrattano a peso: 
c '1 vino che si misura a barile , a caraffe , o con altra analoga mi- 
sura , anche quasi in ogni luogo vien infine misurato a peso , poiché 
la capacità della caraffa ò sempre stabilita secondo un dato peso d'acqua 
pura che può contenere. Tutto dunque nelle provincie al di qua del 
Faro è disposto perchè si renda facile l' uso del sistema metrico di Na- 
poli per ogni classe di persone. 

jj. 3 g. Ma ciocché deve del tutto assicurarci, che non vi sieno im- 
barazzi di sorta alcuna da temere se il sistema metrico di Napoli si 
rendesse comune alle provincie al di qua del faro, è l’ esempio che ci 
ha dato l'Inghilterra, c eh’ è stato subito seguito dalla Svezia , rendendo 
comuni a tutte le provincie dello Stato i pesi e le misure delle loro ri- 
spettivo capitali. Con la legge del 17 giugno 1824. fu prescritto che 
fiat 1 maggio 1825 in poi lo misure ed i pesi di Londra dovessero es- 
sere le sole misure cd i soli pesi legali di tutte le isole Britanniche , 
c tutte le altre in uso ne’ varj luoghi di quel Regno imito furono di- 
chiarate non riconosciute dalla legge. Le misure cd i pesi di Londra 
furono conservati , c hen chiaramente definiti a meno della misura di 
capacità della gallone , che fu del lutto innovata con quella legge stes- 
sili Vi orano in Londra un gallone per la birra , altro diverso gallone 
pel. vino, olio, rum , cc. oc. , ed un terzo gallone per la misura de- 
gli aridi. La suddetta legge gli abolì tutti , e loro sostituì un unico 
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gallone , il quale è minore ilei vecchio gallone da birra per circa 
mentre supera per circa r 1' antico da vino , e di circa -rs il vecchio 
gallone per gli aridi (a). Non ostante cotesta forte innovazione nelle mi- 
sure del gallone , eh' è d’ un uso comunissimo nel commercio anche a 
minuto , quella legge è stata senza ostacolo alcuno posta in vigore , e 
presentemente 6 già consegnila dall’ uso. Certamente le isole Britanni- 
che sono eminentemente commercianti a paragone di qualunque altro 
Stato , e lo sue relazioni di commercio interno ed esterno sono infini- 
tamente più numerose e complicate che nelle nostre provincia al di qua 
del Faro. D’altronde non v'ù nazione che meglio della Inglese agisca 
a prò degl’ interessi proprj e della propria prosperità. Se dunque in 
Inghilterra si è giudicata utile e necessaria cosa 1’ uniformità de’ pesi 
e delle misure ; e se non ostante la forte alterazione d’ una misura si 
comune qual’ù il gallone, quella legge è stata pienamente eseguita senza 
imbarazzo e senza lagnanza di sorta alcuna ; si potrà esser certi che 
fra noi il rendere comuni alle provincie al di qua del Faro i pesi e le 
misure della capitale senza innovarle in modo alcuno (meno che le 
agrarie , delle quali or ora si ragionerà ) non recherà il minimo im- 
barazzo In qualunque ramo di pubblica e di privata economia. 

4<> . Se il palmo, il tomolo e l’oncia sono comuni nelle provincie 
al di qua del Faro; se il peso è la base della misura de’liquidi (§. 38) 
ed anche spesso di quella degli aridi , come per le farine , il frumento, 
cc. ec. non è lo stesso per le misure agrarie. In queste l’unità lineare, 
e 1’ unità superficiale variano grandemente da un sito all’altro, e spes- 
sissimo tra due vicini paesi d’una provincia medesima. Si contano circa 
53 passi agrarj differenti sotto varie denominazioni, incominciando da 
palmi 4 ( cosi a Castellacelo , distretto di Larino nel Sannio; a Satriano 
nel distretto di Catanzaro , ed in altri luoghi dalla Calabria citeriore ) 


(a) Nella legge del 17 giugno iS«4 ehc qui si accenna non si fa menzione 
de' rapporti dette prescritte misuro inglesi dette imperiali colle analogho del siste- 
ma metrico franeose. Questi rapporti furono però determinati da una Commcssione 
di dotti a tal uopo nominata dal Re , della quale fecero parte i celebri Kaler e 
Yotuig. 
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fino a palmi ig t come in Caslelluccio subequo nel distretto di Aquila 
in Abruzzo. Si contano poi circa 180 moggi diversi sotto diverse deno- 
minazioni ; e spesso nello stesso Comune vi sono varie unità di misure 
superficiali agrarie , cioè una pe’ boschi , altra per i terreni coltivati , 
altra pe’ maggesi, altra per le vigne, ec. ec. Qui basterà citare un esem- 
pio eh’ è uno de’ più singolari che si possa presentare. Il Comune di 
Pietracatella nel distretto di Campobasso , circondario di S. Elia , ba 
()’ intorno nelle sue vicinanze altri Comuni in diverse distanze e dire- 
zioni. Qui si presenta un prospetto delle misure agrarie usate ne' Co- 
muni succennati , indicando le direzioni e le distanze da Pietracatella 
misurate in linea retta sulla gran carta del geografo Rizzi Zannoni. 
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SITUAZIONE 


UNITA’ 

Estensione 

NOME 

relativa 

PASSO 

di misura fuper&ciale 

in palmi 

de’ 

▲ P 1 Era AC ATKU-A . 

agrario 

iORAHA. 

quadrati 
delT unitA 





CONIMI. 

Distanza 

Direzione 

IH PA 1 .N 1 . 

Nome. 

Puoi 

super Qcialc 


in miglia, 



quadrati. 





[ 8 pel Comu- 

Tomolo del 



Pietracatella . . % 

.... 

.... 

' ne 

| 7 nel Mar- 

Comune . . 
Tomolo del 

900 

57600 




chese . . . 

Marchese . 

900 

44100 

S. Elia 

5. . . 

Nord. . 


Tomolo . . . 
Versura. . . 

900 

Stioo 

44 » 00 
1754.00 

M anaci li ooc . . . 

4 </3 

I 

1 

e 


Tomolo . . . 

900 

44 <oo 




Tomolo . . . 

84 1 

538*4 

Toro 

S. . . 

Ovest.’. 

' 7 per maggesi 

Tomolo. . . 

84 « 

5o5i2 




8 per vigne 

Tre n tale , . 

.36 

i 5 i 38 


5 . . . 

sud ovest 

. . . 8 . . . 

Tomolo . . . 

576 

36864 


6. . . 

,s. s. 0 . 

. . . 8 . . . 

Tomolo . . . 

625 

3 o 6 a j 

Gambate». . . . 

4 */• 

6. . . 

s.s. E. 
S. E. . 

. . . 8 . . . 

Tomolo . . . 

Cjj 

900 

aaS 

3 o 625 

44 <oo 

14400 

S. Marco jnCatola 

8 . per vigne 

Opera. . . , 

Cedenza 

3 

E. 1 / 4 S.E, 



900 

225 


8. per Tigno 

T re n tale . . 

14400 

Macchia Valfortort 

2. . . 

N. E.. 

7 

Tomolo . , . 

900 

44 >oo 


Ecco dunque in un gruppo di io Comuni nove misure superficiali agra- 
rie diverse. 

§. 4-i • È da osservarsi ancora riguardo alle misure agrarie, che 
in tutti i contralti d’ affitto , di compra e vendita , ec. ec. trattandosi 
di terreni si suole, è vero, indicarne la misura secondo il catasto, ma 
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sempre si dicliiara che si affitta , si compra, si vende, oc. a corpo e 
non a misura , talché in simili casi non si fa conto alcuno della mi- 
sura medesima. Inoltre nelle provincic i coloni non intendono alludo 
la misura de' loro terreni usata dagli agrimensori, e per essi la misura 
sta nell'occhio loro, nella loro mano, nella durata del loro travaglio, 
cosicché dicono che un terreno é di tre tomoli quando solo tre tomoli 
ili grano vi si possono sopra seminare , c cosi via discorrendo. Dirò 
anche di più. In moltissimi luoghi né anche le persone principali del 
paese sanno qual sia la misura agraria usata pc’ loro terreni , poiché 
nelle risposte che i sindaci diedero a' quesiti che loro diresse nel 1813 
il chiarissimo P. Piazzi spessissimo vien detto che non conoscono la 
misura agraria adoperala nel loro Comune , poiché quando si debbono 
misurar terreni si fa venire il perito agrimensore da altro Comune. 

§. 42- Se alle circostanze esposte nel §. precedente si aggiunge 
che la misura de’ terreni non é per le mani della gente volgare ed 
idiota come lo sono il palmo , il tomolo , la caraffa , lo slnjo , cc. , 
ma vicn trattala da agrimensori , da architetti , e da gente colta suf- 
ficientemente per intendere la misura de’ fondi ; chiaro ne risulta che 
sia cosa del tutto indifferente 1 ’ adottare una misura agraria piuttosto 
che un’ altra per un sistema metrico uniforme pc’ reali dominj al di 
qua del Faro. Nè P una misura piuttosto che l’altra può interessare In 
reale Finanza ; poiché le contribuzioni fondiarie sono basate non diret- 
tamente sulla misura del fondo , ma sulla rendita netta imponibile as- 
segnata al fondo medesimo ; rendita che per un fondo stesso è sempre 
la medesima , sia che quel fondo si misurò col passo e col moggio di 
Napoli , sia col passo e col moggio di qualunque altro luogo del regno. 

§. 43 . E poiché si è dimostrato essere allatto indifferente l'adottare 
una misura agraria piuttosto che un’ altra per quanto riguarda i biso- 
gni della società , è chiaro che la misura che offre maggiore facilità 
ne’ calcoli è quella che meglio conviene al caso nostro. Il passo mil- 
liario , cioè da palmi 7 è quello da cui il palmo si bellamente deriva 
( §. 32 . ) ; c questo stesso passo è già in uso nella Puglia , in altri 
luoghi ancora , e per la misura delle terre del Tavoliere. Facendo dun- 
que il passo agrario anche di palmi 7, e ì moggio di fiossi 1000 qua- 
li 


# 


igitized by Google 



28 

Orati si otterrà un moggio legale uniformo pc reali dóminj al di qua 
del Faro , che offre la più grande facilità ne calcoli , e ci libera da 
quelle sconce frazioni del moggio napolitano denominale quarte, none, 
quinte , c da’ calcoli per computarle. 

(ji. 4 - 4 - Un esempio chiarirà meglio la quislionc. Ecco i calcoli da 
farsi per un terreno misuralo all’ uso di Napoli p trovato di passi qua- 
drati 701^9 



goo 

7 o, 4g 


TO 2 ° 

residuo 

39 

I." quoto 

77 1 .” residuo 

«49 

3.“ quoto 

3 3° 

residuo 

9 


90 1 .’ residuo 

«49 


2 3.- 

residuo 

9 

Z." quoto 

9 2 ” residuo 

39 

4 -° quoto 

a t 



Quel terreno 

dunque è di moggia 77 

quarte 9 

none 3 

, quinte 

2 f 


napolitano. 

Lo stesso terreno misuralo col passo da palmi 7 , e ’l moggio da 
1000 passi quadrali i* stalo ritrovalo di passi quadrali 76988, g. Tosto 
si vedrà senz’nitro calcolo j c solo separando le cifre, eh’ è di moggia 
76, decime 9, centesime 8 ,*c millesime o passi quadrati 8,9. 

Inoltre , si usa di misurare le grandi estensioni di paese con le mi- 
glia quadrale , e non già col moggio ; ed anche in tal caso il calcolo 
riesce semplicissimo col moggio proposto più che con ogni altro mog- 
gio in uso presentemente. In fatti , si supponga che vogliasi sapere di 
quante miglia quadrale sia una estensione di paese che daf catasto si 
sappia essere di moggia aversane 4-2736. Bisognerà prima di tutto sa- 
j>ere di quanti palmi quadrali è il moggio aversano , di cui il jias- 
so agrario è di palmi X -j ; r quel moggio sarà di palmi quadrali 

X H; X 900 == fi 1266 J. Poi si dovrà moltiplicare il numero dato 
4273fi di moggia por 61266 * , e si avrà 1’ estensione suddetta in pal- 
mi quadrali 2617847100. E siccome il miglio quadrato contiene («Imi 
quadrali 71100 X 7000 = 4 <)°oooao , cosi dividendo 2617847100 per 
4 <J«ooooo si avrà il numero richiesto di miglia quadrale , che sarà per- 
ciò 53, 4 a •'> 45 «• Al contrario tulli colesti lunghi calcoli si risparmiano 
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quando l'estensione sia data in moggia da 1000 passi quadrati l'uno, il 
passo da palmi 7 ; poiché separando le 3 ultime cifre si ha colle altre il 
numero di miglia dimandalo. Così se l’estensione fosse di 4-2736 moggia 
suddette il numero di miglia sarebbe 4 - 2, 736 o sia miglia 4a,e moggia 736. 

§. 45 Potrebbe alcuno credere che la pertica da palmi io sia una 
innovazione che si proponesse d’ introdurre nel sistema metrico di Na- 
poli ; ma siasi pur sicuro che la cosa non è nuova. In tutti i disegni 
riguardanti i regi lagni , fin dalla origine di questi , non si scorge altra 
scala che quella di pertiche da palmi io ognuna: e la stessa grande 
pianta della città di Napoli e suoi casali, fatta levare e pubblicare a 
spese della città medesima nel 1776 mentre nera sindaco il Duca di 
Noja, non ha altra scala di misure napolitani che quella di pertiche 
da palmi io ognuna. Sono alcuni anni che cotesto pertica si è andata 
disusando; e però la Direzione generale di ponti , strade, acque e foreste 
nell’adottare la pertica succennata non ha fatto che ripristinarne l'uso 
con utile sommo di queirimportante pubblica amministrazione , poiché i 
calcoli relativi a’ lavori di sua pertinenza e le corrispondenti contabilità 
sonosi in tal modo semplificati grandemente con soddisfazione universale. 

§. 4 ^- Anche la suddivisione del palmo in parti decimali diman- 
dala da’ Consigli generali di fortificazione e di artiglieria (§. 2.) é cosa 
utilissima, poiché scmplìtica assaissimo i calcoli , togliendone di mezzo 
le incomodissime frazioni denominate. La Direzione generale di ponti , 
strade, acque e foreste divide il palmo in decime e centesime, e l'istesso 
sempre ha praticato il reale Officio topografico ne' calcoli ove l'unità 
di misura lineare è il palmo; e similmente quando l’unità suddetta sia 
il passo, divide questo in parte decimali e non in palmi. La divisione 
del palmo in la once, e dell’oncia in 5 minuti deve conservarsi pel 
volgo, poiché gl’idioti sarebbero inbarazzatissimi se dovessero far uso 
di suddivisioni alle quali non furono mai abituati . Lo stesso è accaduto 
per la moneta, dividendo il grano in io cavalli, poiché i calcoli sonosi 
facilitati di mollo ; c però in tutti i conti é stata adottata la suddivi- 
sione suddetta invece dell’antica in la cuvalli, la quale è rimasta solo 
nella mente delle persone volgari. 

§. 47 - Non pochi sentono della ripugnanza per lo stabilimento di 
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un sistema metrico uniforme pe’ reali dominj al di qua del Faro, poi- 
ché lor sembra durissima cosa il prescrivere ad ognuno l'uso esclusivo 
di misure alle quali non 6 abituato , e l'obbligare perciò l'autorità a 
punire delle mancanze, le quali in sostanza sono azioni indifferenti in 
loro stesse, poiché non recano danno ad alcuno. Ma noU pare che siasi 
giammai avuta l'intenzione di venire a tali estremi nel proporre l'uni- 
formità de’ pesi e delle misure. Vi é un mezzo di conciliare il bene pub- 
blico colla libera volontà di ognuno in questo affare. In Inghilterra colla 
legge del 17 giuguo 1824 sulla uniformità de’ pesi e delle misure {§ 39) 
vien detto che dal 1 ° maggio i 8 a 5 in poi c ogni contratto, mercato, 
1 vendita o negoziato che avrà luogo in qualunque punto del regno 
1 unito, per qualunque opera da farsi, e per ogni sorta di beni, der- 
) rate, mercanzie ed altri oggetti da vendere, ec. a peso o a misura, 
1 dove speciale accordo non vi sia in contrario deve stimarsi fatto a 
* norma de’ pesi e delle misure stabilite in questo atto; ed in tutti i 
» cosi ne’ quali speciale accordo avrà luogo, rapportandosi ai pesi ed 
s alle misure stabilite dalla consuetudine locale, nell’accordo stesso deve 
) essere espresso il rapporto o la ragione che ciascuno di tali pesi e 
» misure serba con ciascuno de’ campióni (pesi e misure legali), altri- 
» menti il contratto, oc. resterà nullo e casso (a) > . Il sistema metrico 
uniforme che sarà stabilito pei reali dominj al di qua del Faro esser 
deve solo obbligatorio per le amministrazioni pubbliche civili, militari, 
finanziere, ec. cc., né d’altro sistema dovrebbero far uso nelle loro 
gestioni , ne’ loro atti , e nel loro rendiconto. Si lasci ad ogni persona 
nel suo particolare , c fino ad un’ epoca indeterminata , la libertà di far 
uso de’ pesi c delle misure stabilite dalle consuetudini locali, ed anche 
delle straniere quando C03) loro piacesse, a condizione perù che ciò sia 
chiaramente espresso nelle contrattazioni di qualunque specie; la qual 
cosa omettendosi si dovrà sempre ritenere in giudizio che siasi fatto uso 
de’ pesi e delle misure legali prescritte col sistema metrico uniforme sta- 
bilito, quando però i nomi di coleste misure vi sicno espresse; poiché 


(a) Leggasi l’opuscolo A cornei abstract of thè new ad . . . te. . . by Henry 
Boiler art. |5 pag. 10 
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in caso contrario, cioj? quando fossero indicati pesi o misure di deno- 
minazione diversa da quelli del sistema suddetto, le contrattazioni suc- 
cennate rimarrebbero annullate e casse. 

§. 48. Da quanto si è finora ragionato sembra che per procedersi 
nel modo più regolare e più conducente all’ utilità pubblica ed alla in- 
telligenza di tutti , si dovrebbe con un atto definire esattamente il siste- 
ma metrico attuale di Napoli in tutte le sue parti, c poi con un altro 
atto si dovrebbe questo stesso sistema colle modificazioni indicate di sopra 
( §§. 43 a 4fi- ) dichiararlo sistema metrico uniforme e legale pe' reali 
dominj al di qua del Faro. 

§. 49- D primo atto succennato dovrebbe incominciare dal dichia- 
rarsi che non esiste tra i pesi e tra le misure della capitale quello esatto 
accordo necessario tra le misure che si hanno da' diversi campioni esi- 
stenti d’una stessa misura , tra i campioni d'una misura e quelli delle 
sue frazioni , e tra la capacità del campione dello stajo e 1 peso che 
deve aver l’ olio d’oliva nello stajo medesimo contenuto ; e che s' ignora 
finora dal pubblico come il palmo originale sia stabilito, e come tutte 
le altre misure dal palmo derivino. Che perciò sia necessario per la stabi- 
lità delle contrattazioni ii far conoscere con esattezza e precisione il vero 
attuale sistema metrico delia città di Napoli, per cosi allontanare per sem- 
pre ogni pericolo che ne' pesi e nelle misure attuali possano avvenire 
delle alterazioni per ignoranza o imperizia di artefici , o per malizia 
d’alcuno. Dopo tale dichiarazione bisognerebbe definire il sistema sud. 
detto in tutte le sue parti nel modo seguente : 

Il quadrante del meridiano della terra si divida in novanta gradi 
tra loro uguali, ed ogni grado in sessanta minuti parimenti tra loro 
eguali ognuno di tali minuti è il 

Miglio attuale , misura itineraria già in uso in tutta l' Italia. 

Passo itinerario è la millesima parte del miglio suddetto. 

Palmo attuale , è la settima parte del passo succennato , per cui 
equivale a metri legali di Francia o,-264fi5o26 per tutti gli usi non scien- 
tifici del palmo stesso, e de’ suoi multipli nsununultipii. 11 palmo si divi- 
de in dodici once, l ’ oncia in cinque minuti, e 1 minuto in due decime. 

Canna, misura attuale mercantile che si compone di otto palmi. 
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Pertica , misura architettonica di dieci palmi, che da qualche tem- 
po era disusata , e che di nuovo fe ora adoperata dalla Direzione ge- 
nerale di ponti , strade , acque e foreste. 

Passo agrario attuale, si compone di palmi sette ed un terzo. 

Moggio , unità attuale di misura superficiale agraria , che si com- 
pone di novecento passi agrarj quadrati. 11 moggio si divide in dieci 
quarte , la quarta in nove none , e la nona in cinque quinte , c la 
quinta in due passi quadrati. 

Canna di costumanza , attuale unità di misura cubica di fabbri- 
che in architettura , che forma un parallellepipcdo di palmi otto di lun- 
ghezza, d’altrettanto d'altezza, e di palmi due di grossezza; e però equi- 
vale 128 palmi cubi. 

Tomolo , unità di misura attuale di capacità per gli aridi , il quale 
eguaglia tre palmi cubi. Il tomolo si divide in due mezzette, la mez- 
zetta in quattro quarte, la quarta in sei misure , e la misura in 
quattro quttrtarole. 

Barile, attuale misura di capacità pe’ liquidi , fuorché per l’olio. 
Il barile equivale tre palmi cilindrici , o sia un cilindro retto di tre 
palmi d’altezza, e d'un palmo di diametro della sua base circolare. Il 
barile si divide in sessanta caraffe dette da botte , o da zecca , ed 
anebe in sessantasei caraffe a minuto per la vendita del vino a minuto. 

Stajo, misura attuale di capacità e di peso per l'olio, ch'eguaglia un 
cilindro retto di dieci once di diametro e di dodici di altezza. Uno stajo 
d’olio d' uliva puro c lampante pesa nell’aria rotoli dieci ed un terzo alla 
temperatura di 19° , 08 di Reaumur , o di a 3 °, 85 del termometro centi- 
grado. Lo stajo si divide in sedici quarti, e ’1 quarto in sei misurclli. 

Salma , misura attuale per gli olj, che si compone di sedici staja. 

Perciò nove salme equivalgono cento palmi cilindrici; ed una salma 
d'olio d’uliTa puro e lampante pesa rotoli 1 65 J alla temperatura di 
19°, 08 di Reaumur. 

Libbra, attuale misura da peso, la quale eguaglia il peso di trenta 
once cube d’acqua distillata, o d'acqua piovana netta, pesate in Napoli 
nell’ aria, sotto la pressione barometrica di 7 fi centesimi francesi, ed alla 
temperatura di 12”, 4 di Reaumur, o sia i 5 * , 5 del termometro cenli- 
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grado. Un barile d’acqua distillala, ridotta alla massima densità, e pc- 
salo nel vuoto pesa libbre i 3 G , e trappesi 6,3534 ( §■ 3 i ). 

La libbra si divide in 13 once , l'oncia in io dramme , la dram- 
ma in tre acropoli o trappesi, il trappeso in due oboli o soldi ,^a 
l’ obolo in io grani. La dramma e 1 ’ obolo sono usali dai farmacisti , 
i quali adoperano ancora Y aureo» che costa di 4 t trap|>eso , o sia 
dramme i ì » ovvero 9 oboli. I giojcllicri poi dividono l'oncia in i3o 
carati , il carato in 4 grani, il grano in iG sedicesime. La libbra 
equivale a chilogrammi legali francesi 0,320759. 

Rotolo, misura attuale da peso che si compone di 1000 trappesi, 
o sia di once 33 -f. Cento rotoli fanno un cantaro , e 100 libbre un 
oanlàro piccolo. 

Canna da legna da bruciare è un parallcllepipedo di palmi 8 di 
lunghezza, d’altrettanto d'altezza, e di 4 di grossezza, o larghezza. 

§. 5 o. Dopo d’avere in tal modo deGnilo esattamente l’attuale si- 
stema metrico della capitalo si dovrebbe con un secondo atto prescrivere. 

I.° Che l'attuale sistema metrico della Città di Napoli definito 
col primo alto, e modificato come qui appresso, rimane stabilito corno 
il solo sistema metrico legale pe’ reali dominj al di qua del Faro dal 
i.° gcnnajo 1839 in poi. 

li.” Che le modificazioni qui sopra accennate , sono le 'seguenti 

1. Il passo agrario come unità di misura lineare de’ terreni sia 
da per tutto di palmi sette , come il passo itinerario. 

2. Il moggio , unità di misura superficiale de’ terreni compongasi 
di passi mille quadrati suddetti, e sia suddiviso in dieci decime, c la 
decima in io centesime , ognuna di dieci passi quadrali. 

3 . Le misure architettoniche sicno solo il palmo e la pertica 
da dicci palmi , suddividendo il palmo in decime ed in centesime : e 
quindi vi sieno il palmo quadrato e la pertica quadrala; il palmo cubo, 
c la pertica cuba, rimanendo abolita la canna di costumanza. 

4. La caraffa a minuto sia del tutto abolita. 

111 ." Clic dal i.° gcnnajo 1839 in poi tutte le amministrazioni 
pubbliche e le pubbliche autorità d’ogni ramo, sia civile, sia milita- 
re , sia finanziere , sia giudiziaria, ec- debbono adoperare nei loro alti, 
nelle loro gestioni , ne’ loro rendiconti , ec. il solo sistema metrico uni- 
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torme legale prescritto ne due procedenti articoli , escludendo sempre 
qualunque misura o peso per consuetudini locali ora usali ; e che deb- 
bano ancora dividere il palmo in dioci decime , la decima in dieci cen- 
tesime, e questa in dieci millesime ne’ di loro rendiconti , escludendo la 
divisione volgare in dodici once e iu sessanta minuti, o in 130 decime. 

IV. * Che lino a quando sari altrimenti disposto sia permesso ad 
ognuno nel suo particolare di far uso delle misure c de' posi locali , 
ancorché differenti da quegli stabiliti negli articoli l.° e II.” precedenti, 
purché però nella contrattazione venga chiaramente indicata la misura 
a il peso che s’ intende adoperare , con lo specificare non solo in qual 
luogo la misura stessa è in uso, ma eziandio il suo rapporto coll’ana- 
loga misura legale stabilita negli articoli succcnnali; o il n.° di palmi 
lineari , quadrati o cubi, o il numero d’oncc di peso che contengono. 
Se nel modo qui prescritto la misura o il peso di consuetudine locale 
non sarà specificato, la contrattazione sarà nulla c come non avvenuta. 

V. ° Che il Ministro Segretario di Stalo degli sfibri interni pre- 
senterà alla Sovrana sanzione un regolamento riguardante la confezio- 
ne , e conservazione de’ campioni delle varie misure e pesi , c la ve- 
rificazione delle misure e pesi usali in commercio , non meno che i 
mezzi opportuni per l’ esalta e pronta esecuzione dell’ atto presente. 

§. 5i. Sembra che procedendo in (al modo ninna difficoltà possa 
incontrare 1’ uso del proposto sistema metrico uniforme pe’ reali dominj 
ni di qua del Faro ; c clic in breve giro d’anni ognuno seguirà l’esem- 
pio delle autorità c delle amministrazioni pubbliche , ed adoprcrà ad 
esclusione d’ogni altro il sistema metrico suddetto. 

§. 52. Uopo aver finora esposto con chiarezza tutta la quislione del si- 
stema metrico uniforme che si propone , facile sarà di far le opportune os- 
servazioni su i pareri emessi dalla Consulta do’ reali dominj al di qua del 
Faro, intanto per la più facile intelligenza della cosa qui si presentano il 
mio rapporto del 4 febbrajo t83y , c quello fatto a di 3 giugno i83a dal 
signor Duca di Avena alla Consulta, nel quale é trascritto il rapporto di S.E. 
il Ministro Segretario di Stalo degli affari interni sul sistema in quislione ; 
e dopo si presenteranno le osservazioni che si crederanno opportune su i 
pareri della Consulta che qui si riporteranno per intero , notando in cor- 
sivo le osservazioni stesse in seguito degli articoli a’quaii si riferiranno. 
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$u( ai Strilla (umico da «.VpvraMt iu tutti i lavati 
def reafe t^jScio topo^tajlca. 


§. i. Non si può mettere in dubbio che l'uniformi là aia necessaria 
nelle diverse parti del lavoro ehe riguarda la Carla topogralìco-mililare 
del regno che si sta levando dagl' ingegneri del reale Oflicio topogra- 
fico , e che perciò un sistema metrico uniforme debba prescriversi per 
la compilazione delle memorie topografiche , statistiche e militari che 
vanno unite alle mappe topografiche che si levano in campagna ; le 
quali dovranno , fra le altre cose , far conoscere per ogni Comune le 
quantità ed il valore delle diverse produzioni agricole, e industriali che 
il Comune stesso può offrire a' bisogni della truppa in qualunque cir- 
costanza. 

§. 2 . Un sistema metrico uuiforme è pertanto ciò che manca ne’ 
reali dominj al di qua del Faro , poiché se il palmo , e la libbra sono 

da por tutto uniformi , c se il tomolo lo 6 forse benanche , non av- 
viene lo stesso per le misure de’ liquidi , c pel rotolo , c meno assai 

ancora per le misure agrarie. Le misure lineari , quelle di capacità 

ed i pesi usati nella città di Napoli sono però generalmente conosciuti 
in tutte le provincic , sì perchè il maggiore loro commercio si fa con 
Napoli , sì perchè le amministrazioni di finanza da per tutto fanno uso 
delle misure napolitane , le quali d'altronde sono le piò conosciute be- 
nanche nel commercio con 'l’estero. 
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§. 3 . L' adottare le misure di Napoli per islabilire un sistema me- 
trico uniforme nei reali doininj ai di qua del Faro è dunque ciò che 
piò conviene per questo scopo , eccettuandone però le misure agrarie 
per i motivi seguenti. L’unità lineare agraria, generalmente nota sotto 
il nome di passo, varia grandemente da un luogo all’altro vicino, e 
nella provincia stessa ; e spesso assume un nome diverso ne' diversi siti 
delle provincie ; e d’ altronde 1' unità della misura superiiciale ne’ siti 
ove si usa il passo medesimo varia grandemente ancora nel numero di 
passi quadrati dc’quali si compone. Losi la lunghezza del passo si trova 
che varia da 4 palmi fino o palmi ig 4 » e si contano circa 180 di. 
verse misure superficiali in tutti i dominj al di qua del Faro. Ciocché 
aumenta poi la confusione in queste misure «agrarie si è che spesso nel 
Comune medesimo si fa uso di diversi passi , e di diversi moggi se- 
condo la varia natura e coltura de’ terreni. L’adottare dunque per tutti 
i reali dominj al di qua del Faro il passo e ’l moggio di Napoli piut- 
tosto che quelli di un altro paese non produrrebbe facilità alcuna nelle 
transazioni commerciali , ne’ contratti , ne’ calcoli ec., nò risparmierebbe 
o semplificherebbe i calcoli per ridurre le misure agrarie d’ un paese 
a quella che si adottasse. Inoltro ò da riflettersi che nei contratti di af- 
fitto o di vendita de' terreni generalmente si dichiara che 1' affitto o la 
vendita si fa a corpo c non a misura ; che l’ imposizione fondiaria ha 
per base il valore o la rendita del fondo , e non la misura superficiale 
direttamente; c finalmente che la misura de’ terreni non è materia di 
piccole contrattazioni giornaliere per gente idiota e del volgo , come 
quella delle tele, stoffe, grani, legumi, olio, vino, carne, frutta, ec. 
ma trattasi solo da ingegneri ed agrimensori , gente istruita alla quale 
non può recar imbarazzo il servirsi d’unn misura piuttosto che di un’a). 
tra. Tutto dunque dimostra che niun vantaggio si avrebbe se per la 
misura uniforme agraria si adottasse quella usata in Napoli. 

§. 4 - Quando coll’ art. io del reai decreto del ai dicembre i8i5 
fu ordinato che si levasse la gran Carta lopografico-militare del regno 
alla scala di uno per 20000, proposi in un mio rapporto a S. A. R. 
il Presidente del Supremo Consiglio di guerra , in data del ia marzo 
1816 N. 174 , che per le operazioni geodetiche e topografiche si adol- 
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(asse come unilà delle misure lineari la millesima parie del miglio geo- 
grafico , questo da 60 a grado del meridiano terrestre, facendo il grado 
suddetto uguale ad y* del quadrante dello stesso meridiano. Questa unilà, 
chiamata passo , uguaglia 1,8519809209 metri legali di Francia, giac- 
ché secondo i più certi calcoli esso quadrante è di metri legali 10000724- 
La settima parte poi di colai passo , essendo appunto la lungheria del- 
l' ordinario palmo in uso nel regno , fu stabilita come il vero palmo 
da doversi usare , e perciò il suo rapporto col metro legale sarà di 
o, 364569 Ìi 8 : 1 ; 0 sia il palmo uguaglierà 264,669418 millimetri. 11 
passo e ’l palmo qui indicali furono approvali , e l’ uso ne fu prescritto 
agli uffizioli dello Stalo maggiore dell’ esercito ; c d’ allora in poi de’ 
medesimi si ò fatto uso , e se ne fa tuttavia in tutte le operazioni topo- 
grafiche , ed in tutti i calcoli geodetici del reale Officio topografico. 

§. 5 . Il palmo succennato è anche quello del quale ora si fa uso 
dagl’ ingegneri di ponti e strade , avendolo introdotto e prescritto per 
tutte le misure de’ lavori che sotto quella Direzione generale si eseguono 
l’ attuale degnissimo Direltor generale commendatore Afan de Rivera , 
cui era noto quel palmo fin da che era Maggiore dello Stato maggiore 
dell' esercito. E perchè più semplici riuscissero i calcoli delle misure 
de’ prezzi delle fabbriche , opere in terra , oc. lo stesso Dirottar gene- 
rale Afan de Rivera Iva abolito la canna comunemente usata dagli 
architetti , ed ha sostituito la pcrtiea che si compone di io palmi , e 
quindi la pertica quadrata , e la pertica cuba pe’ varj lavori (ti ponti e 
strade. 

§. 6 . È pur cosa singolarissima che mentre tutti i palmi che ser- 
vono dì misura in commercio sono stati confrontati col campione della 
mezzacanna in ferro ch’ esiste nelle officine di pesi e misure in Castel 
Capuano nella città di Napoli, ora detto la Vicaria; che mentre tutti 
gli autori di metrologia che danno la lunghezza del palmo l’hanno 
tratta, o direttamente dal campione suddetto, o dal palmo eh' è in com- 
mercio col bollo dell* officina succennata; pure si trovino delle notabili 
differenze tra le lunghezze di tal palmo date da varj autori. Il Pouchet, 
Prony e la Commessione de' pesi e misure del fu regno d’Italia fanno 
il palmo di millimetri 262,01 ; Paucfon lo vuole di millimetri a 63 , 75 ; 
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Marlin di millimetri aC-i : altro autore di tavole de cambj lo stabilisce 
di millimetri 263, 5 o; e la Commessione creata in Napoli nel 1811 lo 
fissò a millimetri 263,67. Cessa però ogni meraviglia quando si riflette 
che, secondo la Commessione suddetta del 1811, il campione di Castel 
Capuano di sopra indicato consiste in una verga di ferro assai rozza- 
mente lavorata , sulla quale col taglio della lima sono marcati quat- 
tro palmi; e cotesti tagli nò anche sono paralleli tra loro esattamente 
cd in direzione perfettamente perpendicolare al lato della verga che 
marca la sua lunghezza. Quel campione inoltre si vede coperto di an- 
nosa ruggine in alcune parti , cd in altre roso o ripulito a forza di 
lima. Da un simile campione non potevano trarsi che palmi di varia 
lunghezza: e se il minimo palmo ò quello di millimetri 262,01 , c’1 
medio quello fissato dalla Commessione del 1811, cioè di millimetri 
263,67; ne avverrà che sul campione suddetto si potrà avere un palmo 
di millimetri 265,33 per massimo, talché variando da 262,01 a 265,33 
quello stabilito per l'Officio topografico, eh’ è di millimetri 264,57 può 
ben ritenersi per il vero palmo napolitano. D’altronde, come si ve- 
drà qui appresso nel §. 12. esponendo il sistema metrico di Napoli , 
l’essere esattamente il tomolo di tre palmi cubici, e’1 barili 1 di tre palmi 
cilindrici, dimostra ad evidenza che questo palmo sia il vero originale 
palmo napolitano, e che tutte le misure napoletane fin dalla loro ori- 
ginc furono con ingegnoso modo derivale dal palmo medesimo. 

§. 7. Dopo il succennato mio rapporto del 12 marzo 1816, col quale 
furono stabilite le lunghezze del palmo c del passo geodetico cd itine- 
rario, mi occupai delle altre misure per formarne un sistema che in (ulto 
dipendesse dal palmo suddetto; ma distratto da altre curo, non mi riuscì 
prima del 1828 di proporre qualche cosa di defittilo su quest’ importan- 
tissimo oggetto. Egli fu nella seduta del giorno 8 luglio di dotto anno 
eh’ io lessi all’Accademia reale delle scienze una mia memoria sul siste- 
ma metrico uniforme che meglio si conviene a’ dominj al di qua del 
Faro; memoria che dall’Accademia stessa fu approvata e raccomandala 
perchè fosse presa in considerazione dal reai Governo. Il sistema che 
proposi in questa memoria è quello stesso usato nella città di Napoli , 
eccettuatone il moggio; e tutte le misura vengono derivale dal palmo 
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succcnnalo in modo semplice e tale, che le differenze dalle misure co- 
munemente ora in uso sono impercettibili a segno da non avvertirsi nè 
punto nè poco nel commercio e nelle contrattazioni giornaliere. Siccome 
poi i nomi delle misure e le loro suddivisioni rimangono le medesime 
delie attuali , così il sistema metrico che proposi non differisce a buon 
conto do quello attualmente usalo in Napoli, non presentando altra no- 
vità se non che il legame di tutte le sue parti col palmo ; novità me- 
ramente apparente, poiché tal legame ben si vede ch'esisterà in origine 
ma che ora non più si avvertiva, nè polca conoscersi senza appositi espe- 
rimenti c senza opportuni calcoli. Nel succcnnnto sistema si sono esclusi 
il passo e ’1 moggio di Napoli per le ragioni addotte qui sopra ( §. 3 . ), 
ed in vece si è adottato il moggio di mille passi quadrati , il passo a- 
grario lo stesso del geodetico ed itinerario accennalo nel §. 4., cioè da 
palmi sette. Un tal moggio c il più conveniente per la facilità de' cal- 
coli , ed anche perchè in tal modo risulta il miglio quadralo uguale a 
mille moggi esattamente. 

§. 8. S. E. il Consigliere di Stato signor Marchese di Pictracatella, 
essendo Ministro Segretario di Stato degli affari interni, fu il primo ad 
interessarsi grandemente perchè un sistema metrico uniforme fosse sta- 
bilito pc’ reali dominj al di qua del Faro, e ’1 sistema che io proposi nella 
succcnnata mia memoria ebbe la sorte di meritare d’essere a tale og- 
getto preso in considerazione dall’E. S. Cotesto mio sistema fu da me 
appoggiato agli sperimenti fatti dalla Commcssione del 181 r per deter- 
minare i rapporti delle misure di Napoli colle analoghe del sistema me- 
trico francese. E siccome qualche fondato dubbio io nutriva sull’esat- 
tezza degli sperimenti allora praticati pel tomolo c per lo stajo, così 
nella memoria medesima espressi il mio desiderio perchè fossero fatti 
più accurati sperimenti sulle medesime due misure. La prclodata E. S. 
in vista di ciò si era prefìsso di far nominare da S. M. ( D. G. ) una 
Commessione per eseguirsi i nuovi sperimenti ch'io bramava. Ma le vi- 
cende di sua salute che dal Ministero lo portarono alla Presidenza della 
Consulta generale del regno non permisero ch’Egli vedesse mandato a 
fine quel l’importantissimo affare di pubblica amministrazione; e quindi 
ne lasciò la cura al suo successore, clic fu S. E. il signor cnv. Santan- 
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gelo. Questi si benignò di far presente a S. M. ( D. G. ) quanto nella 
suddetta mia memoria uvea io proposto; c però con rcal Rescritto del 
2 4- ottobre i83a fu ordinato che lutto fosso maturamente esaminalo e 
discusso da una Commessiono composta dal cav. Ruggiero socio della 
reale Accademia delle scienze, dal cav. Flauti segretario aggiunto per 
le matematiche dell’ Accademia stessa , dal signor Capocci direttore 
dell’Osservatorio reale astronomico , dal signor del Re astronomo ag- 
giunto dell’Osservatorio stesso , e da me. Gli sperimenti sul tomolo e 
sullo stajo furono fatti secondo io avca desiderato; e si conobbe che i 
miei dubbj erano ben fondati , poiché le misure del tomolo c dello stajo 
che io avea proposto dovettero per poco modificarsi , e furono assai me- 
glio legate col palmo. In tutto il rimanente il mio sistema metrico fu 
lasciato come era stato proposto. 

§. 9 . La Commcssionc suddetta avendo fatto il suo rapporto a S.E. 
il Ministro dell' interno, il medesimo propose a S. M. (D. G. ) che il 
sistema metrico da me proposto , e modificato dalla Commcssionc per le 
misure del tomolo e dello stajo, fosse con una legge stabilito come unico 
da usarsi ne’ reali dominj al di qua del Faro. Fu quindi il sistema stesso 
rimesso per parere alla Consulta, ed ormai sono scorsi oltre i due anni 
senza che la Consulta suddetta abbia dato il suo avviso. Senza dubbio 
altri affari più urgenti avranno impedito che questo alto Consesso si fosse 
(inora occupalo del sistema metrico in quistione, poiché non sembra che 
de’ dubbj possano aver luogo per adottarsi. 0 si vuole un sistema me- 
trico uniforme pe’ dominj al di qua del Faro, o non si vuole. Non sem- 
bra non volersi, e ciò per ogni riguardo, e specialmente perchè se in 
Sicilia vi fu stabilito con legge un sistema metrico uniforme, sebbene 
molte sue misure differissero non poco da quelle in uso in Palermo, in 
Messina, in Catania cd in altre principali città di quell’isola; tanto me- 
glio ne’ dominj al di qua del Faro vi si può stabilire quello della città 
di Napoli già conosciuto in ogni luogo, e presso l’estere nazioni ancora. 
Che se poi un sistema uniforme si creda necessario pe' dominj al di qua 
del Faro, non si può incontrare difficoltà alcuna in adottarne quello 
cb’è stalo proposto, poiché col fallo è quell’istesso già in uso nella ca- 
pitale, c reso noto come tulio dal vero palmo deriva. Che se non si è 
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adottato il passo e '1 moggio di Napoli, ma il passo di 7 palmi et mog- 
gio di 1000 passi quadrali , lo ragioni esposte di sopra ne’§§. 3 , e 7 
sono si chiare e convincenti che cortamente la Consulta non potrebbe 
rivocarle in dubbio. 

§. io. Se per altri più urgenti affari la Consulta non si è finora 
occupata del sistema metrico in quistione, urgente è anche il bisogno 
che ha d’un tal sistema questo reale Officio topografico perchè non si 
possa più oltre attendere il parere della Consulta medesima. Non pare 
ebe la Consulta voglia opinare che pe’ dominj al di qua del Faro non 
sia necessario un sistema metrico uniforme ; ma pur se tanto avvenisse, 
non potrà certamente dubitarsi mai che nell’Officio topografico suddetta 
debba farsi uso d’un solo sistema metrico per tutti i suoi lavori; mentre 
vergognosa cosa sarebbe che nelle memorie topografiche , statistiche e 
militari, dovendosi far conoscere la quantità delle varie produzioni che 
può dare ogni paese, per l’uno si usasse una misura, ed altra per un 
altro paese, senza conoscere le misure stesse, ed i loro rapporti colle mi- 
sure analoghe di Napoli. 

§. il. La Sicilia propriamente delta, fin dal 1811 ha un sistema 
metrico uniforme suo particolare, il quale non può adottarsi pe’ dominj 
al di qua del Faro, siccome il sistema metrico uniforme de’ dominj stessi 
non potrebbe prescriversi per la Sicilia , mentre troppo tra loro differi- 
scono r palmi di Napoli c di Sicilia , dai quali i detti sistemi sono de- 
rivati. Però non può mettersi in dubbio che sia necessario di conoscere 
i rapporti delle misure del sistema metrico che qui si propone colle a- 
naloghe di quello di Sicilia, giacché nel Codice metrico siculo {opera 
stampata nel 1812 in Catania per ordine Sovrano ) non si trova stabi- 
lito il rapporto tra quel palmo ed il metro , o altra misura ben nota ai 
matematici ; e d' altronde 1’ unità del peso dipende dal peso dell’ olio di 
uliva , di cui non ben esattamente ancora si conoscono da’ Fisici le va- 
riazioni per le diverse temperature. 

§. 12. Dopo quanto finora è stato ragionatamente esposto credo mia 
dovere di proporre quanto segue: 

i.° Che il reale Officio topografico sia autorizzato a procurarsi 
i campioni del palmo , o della canna, o della mezzacanna , e del pesa 
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del rotolo del sistema metrico siculo ; e quindi a stabilire i rapporti dello 
misure del sistema medesimo colle analoghe del sistema metrico di Fran- 
cia , e di quelle del sistema che qui appresso si prescrive pel reale Of- 
ficio topografico suddetto. 

2. ° Che il reale Officio topografico sia incaricato di determinare 
i rapporti delle misure del sistema metrico qui appresso prescritto colle 
analoghe attualmente in uso ne' varj luoghi de’ dominj al di qua del 
Faro. 

3 . ° Che venga prescritto che il reale Officio topografico in tutte 
le sue operazioni ed in tutti i suoi lavori debba far uso , esclusivamente 
da ogni altro , del sistema metrico della città di Napoli tutto derivato 
dal palmo , meno che per le misure agrarie, invece delle quali dovrà 
usare quelle che qui appresso sono prescritte come parte del sistema sud- 
dito di Napoli, il quale è il seguente: 

.11 quadrante del meridiano terrestre secondo i più accurati calcoli 
geodetici è lungo 10000724 metri legali di Francia. Cotesto quadrante 
si divido in 90 gradi tra loro uguali ; ed ognuno di questi gradi in 
60 minuti anche tra loro eguali. Ogni minuto cosi determinato è il 

Miglio , misura itineraria attuale , che uguaglia ,-jYs del quadrante 
del meridiano della (erra. 

Patto , h la millesima parte del miglio ; ed è quello stesso di 
cui si fa uso pe’ lavori (opograGci e geodetici del reale Officio topo- 
graGco Gn dal 1816. Questo passo itinerario sarà anche l’agrario da 
usarsi per la misura de' terreni , rimanendo escluso il passo attuale di 
Napoli eh’ b di palmi 7 f ( si vegga la nota in Gne ). 

Catena , misura agrimensori lineare che si compone di 5 pasti. 

Palmo , misura lineare attuale eh’ b precisamente la settima parte 
del pasto di sopra stabilito. Il palmo si divide in 12 once , 1 ' oncia 
in 5 minuti , il minuto in 2 linee , e la linea in io punti (si vegga 
la nota in Gne ). 

Canna , misura mercantile attuale che si compone di 8 palmi. 

Pertica , misura lineare architettonica per lo fabbriche , opere in 
terra , cc. della quale esclusivamente da ogni altra fa uso la Direzione 
gcueralc de’ ponti , strade , acque e foreste , e che si compone di dieci 
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Moggio , misura superficiale de' terreni , che si compone di mille 
passi quadrati , per Io che è un rettangolo di 5 per 8 catene. 11 mog- 
gio si divide in io decime , la decima in io centesime , e la cente- 
sima in io passi quadrali. Rimane escluso il moggio attuale di Napoli 
che costa di 900 passi quadrati, il passo da palmi 7 4 ; come ancora si 
escludono le sue suddivisioni in quarte , none c quinte. Quindi questo 
nuovo moggio da 1000 passi quadrati sarà al moggio attuale di Na- 
poli nella ragione di 49» a 484- 

Tomolo , misura attuale di capacità per gli aridi , che eguaglia 
tre palmi cubici esattamente. 11 tomolo si divide in due mezzette o in 
quattro quarte , o in 24 misure , o in 96 quartarole. 

Barile, misura attuale di capacità pc’ liquidi, meno che per l’olio, la 
quale eguaglia tre palmi cilindrici esattamente ; cioè un cilindro retto 
la di cui base circolare ha un palmo di diametro , e la di cui altezza è 
di tre palmi. Dodici barili compongono una botte , c due botti , fanno 
un carro. 

Caraffa , misura attuale di capacità a minuto pe’ liquidi , meno 
che per 1’ olio , la quale è la sessantesima parte del barile , o sia la 
ventesima parte del palmo cilindrico. Questa è la caraffa comunemente 
detta da zecca; e perciò rimane esclusa la caraffa a minuto cosi detta, 
cioè da 66 a barile , eh’ è in uso per la vendita a minuto del vino. 

Salma , misura attuale di capacità e di peso per l’olio , usata an- 
che in Gallipoli , la quale eguaglia la nona parte di cento palmi ci- 
lindrici : o sia nove salme , equivalgono cento palmi cilindrici. 

Stajo , misura attuale di capacità c di peso per 1 ’ olio , la quale 
è la sedicesima parte della salma. Lo stajo si divide in sellici quarti 
e ’l quarto in sci misurelli. 

Uno stajo d’ olio d’ uliva puro e lampante , alla temperatura di 
gradi 19”, 08 di Rcaumur, o 23 °, 85 del termometro centigrado , o di 
74°, 95 di Farenbcit , pesa rotoli io 4 siccome si ritiene in commercio. 
Quindi alla temperatura suddetta la salma pesa rotoli i 65 4 , il quarto 
pesa once 21 44, e ’l misurello pesa once 34 tt- 

Libbra, attuale misura da peso, che eguaglia la i 36 °“ parte del 
peso d’ un barile d’ acqua distillata , ridotta alla massima densità , e 
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pesala nel vuoto ; e perciò un barile della suddetf acqua pesa nel 
vuoto ccntotrentasei libbre. La libbra si divide in 12 once , l oncia 
in i« dramme , la dramma, in tre acropoli o troppe ti , il Irappeeo 
in venti acini , o grani; c perciò la libbra si compone di 7200 acmi' 
e 1’ oncia di 600 acini. 

Per le gemme 1 oncia si divide in i 3 o carati , il carato in quattro 
grani , e l grano in sedici sedicesime. 

Rotolo , misura attuale da peso , che si compone di mille frappe- 
si , o sia di once trentatrò ed un terzo. 

Quindi un palmo cilindrico d' acqua distillata e ridotta alla mas- 
sima densità , pesa nel vuoto dodici rotoli e dodici libbre. 

Cantaro , misura attuale che si compone di cento rotoli. 

Canna da legna da fuoco è un parallctlopipedo di palmi otto di 
lunghezza , d' altrettanto d* altezza , e di palmi quattro di larghezza , 
o sia è la metà di una canna cuba. 


Nota. In commercio fi può senza timore alcuno lare il passo di -TsT “e 1 ” 
legali di Francia , c quindi il palmo di millimetri legali n64.,5aoa6455 , giacché 
gli errori che ne risultano nelle misure sono affatto trascurabili , non potendosi mai 
avrertirc nel commercio stesso. 


Jl Colonnello Capo del Reale Officio Topografico 
Ferdinando Visconti. 
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CONSULTA DE 1 REALI DOMINI 

AL DI QUA DEL FARO. 

SECONDA SEZIONE 

DELLA COMMESSONE 

PER GLI AFFARI INTERNI E D.ELLE , FINANZE. 

Sessione del di 3 . Giugno i 83 ì>. 

Un Reale Rescritto è pervenuto alla Consulta del tcnor seguente : 

c Avendo rassegnato a S. M. un progetto per rendere uniformi ì 
pesi e le misure de’ reali dominj di qua dal Faro , la M. S. si è de- 
gnata ordinare che la Consulta di detti reali dominj discuta , e dia il 
suo avviso. 

t Nel Keal nome lo partecipo a V. E. per T uso di risulta', e mi 
do l’onore di rimetterle col delio progetto, una memoria del Colonnella 
Visconti , il rapporto della Commessione da S. M. incaricata dell’esame 
della memoria suddetta , ed alcune riflessioni sul progetto , alle quali 
ti risponde cogli articoli t, a , 6 , 4 o , 57 , 6a della suddetta memo- 
ria del Visconti , c colle osservazioni delle pagine 16 e 17 dell’avviso 
dato dalla Consulta in febbraio del r8a7 sul progetto di legge proposto 
dal P. Piazzi per la stessa causa ». 

Trattasi adunque del progetto di un atto legislativo di somma im- 
portanza sul quale fin dal 1818 il Governo di S. M. preparò un primo 
lavoro che fu. esaminato poi da questa Consulta nel 1837 , e che ora 
per una memoria accademica , dilucidati alcuni altri dati , viene nuo- 
vamente a proporsi. 

Sotto doppio aspetto le cose su di che versar dee Tesarne della Con- 
sulta vogliono andar riguardate : nella veduta scientifica cioè , e nelle 
vedute economiche ed amministrative. 
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Sotto il primo riguardo , quel che dal Colonnello Visconti , autore 
della memoria sopraccennata , e da una Commcssionc di matematici si 
è detto sull’ assunto , trovandosi con tanta esattezza e lucidità riepilogato 
nel rapporto del Ministro Segretario di Stato degli adori interni a Sua 
Maestà, la Commessione crede conveniente di qui trascrivere per piena 
esposizione de' fatti. 

e Verso la Cne dell’ anno i 83 a , mi feci un dovere di richiamare 
j le provvide cure di V. M. sulla riforma di pesi e misure de’ reali do- 
» minj al di qua del Faro. Ordinala dall’Augusto Ferdina.vdo 1 . di gio- 
ii riosa memoria sino dall’anno 1818, rimaneva ancora sospesa. Io pro- 
i posi alla M. V. la nomina di una Commessione di dotti per mettere 
» a fine un’ opera di cosi grande interesse , e tanto generalmente desi- 
si derata. 

t Or avendo questa Commcssionc terminato il suo lavoro , io ne 
rassegno a V. M. i risultamenli , premettendo una breve storia di tutte 
le ricerche praticale per lo innanzi sul soggetto, per rilevarne vieppiù 
l' importanza. 

« Il pensiero venuto in mente nell’anno 1811 di rendere comune 
al Regno di Napoli il sistema metrico decimale francese , aveva fatto 
determinare i rapporti tra gli elementi di questo sistema e le unità ana- 
loghe delle nostre misure. Questo lavoro eseguilo da una Commcssionc 
colla maggior diligenza era stalo preceduto dalle ricerche storiche le più 
accurate, col concorso degli uomini di lettere del tempo. Non ostante 
che fosse stato messo da parte poco dopo di essersi pubblicato , pure 
aveva reso l' importante servizio di dar limite alle alterazioni possibili , 
cui andavano soggette le nostre misure , per la imperfezione dei tipi , 
o per la poca cura , che si mette in conservarli. Almeno si chi» così 
un mezzo per riportar queste a ciò clic erano all’epoca dell’ i8it. 

( Lo stesso disordine e difformità si conservava ne’ pesi e misure 
del regno di Napoli nell'anno 1818, quando l’Augusto Avolo di V. M. 
anche secondando i pubblici voti , dispose che il Padre Piazzi di chia- 
rissima commemorazione , colla di cui opera crasi riformalo il sistema 
metrico della Sicilia, avesse proposto il modo di applicar questo stesso 
beneficio al regno di Napoli. 
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< Il P. Piazzi cominciò ad occuparsene sino da quel tempo , e la 
prima volta nell’ anno 1821 presentò le sue prime idee per due melodi 

differenti. 

c 0)1 primo proponeva di rendere comuni a tutto il regno i pesi 
e le misure della Capitale , colle seguenti modificazioni : 

< Egli faceva di otto palmi tanto il posso itinerario , quanto l’agri- 
mensorio , e lo eguagliava così alla canna; 

c Conservava il moggio agrimcnsorio di 900 passi o canne qua- 
drate ; ma suddividendolo in parti decime , centesime; 

< Sopprimeva la caraffa a minuto così detta , delle due misure 
pel vino , e determinava l’ altra di botte per lo cubo di un terzo di 
palmo , cioè la faceva uguale a 64 once cube; 

< Assumeva il barile di 66 delle suddette caraffe , e la botte di 
dodici di siffatti barili; 

« Prendeva il quarto , sedicesima parte dello stajo , per misura 
dell’ olio , c lo divideva in sei mimrclli; 

t E faceva un nuovo tomolo del cubo del palmo , uguale presso 
a poco ad una terza parte del tomolo attualmente adoperato. 

< In quanto ai pesi conservava per elemento 1' oncia , facendo il 
rotolo di tre libbre , e quindi di once trentasci ». 

0 nawùoM. 

La caraffa da botte secondo gli sperimenti del 1811 è di once 
cube 67,868 , e qui Piazzi la faceva di once 64 , e però la dimi- 
nuiva di più <t un 5 per 100. Il barile eh’ è di 60 caraffe da 
botte , o di 66 caraffe a minuto , secondo Piazzi veniva alterato 
di 3,745 per tuo circa in aumento. Facendo il rotolo di 36 once, 
lo stajo ef olio non sarebbe stato più del peso di rotoli io 4 , ma 
di rotoli nuovi g , ed once ao~. Con simili forti alterazioni nelle 
misure più comuni del vino e dell olio il sistema proposto dal 
Piazzi sconvolgeva tutte le idee del volgo , urtava lette le invete- 
rate abitudini popolari , e però avrebbe prodotto imbarazzi grandi 
e continui nel commercio interno, ed in quello coll' esterne nazioni. 

. '4 
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< Col secondo sistema il palmo era diviso decimalmente in once 
e minuti ; si chiamava moggio il quadrato di Sa canne o passi , la 
superficie cioè di 1024 passi o canne quadrate ; c per le misure di ca- 
paciti degli acidi e de’ liquidi , non meno che per quelle de’ pesi si 
conservavano le cose stesse proposte col primo sistema ». 


Agl' inconvenienti del f.° sistema si aggiungevano gli altri 
risultanti dal voler suddividere il palmo per decimali , cosa che 
contrariava le abitudini del volgo senza vantaggio alcuno per lo 
stesso; e dati ' introdurre un moggio del tulio capriccioso , non usalo 
in alcuna parte delle nostre provinole, e senza vantaggio alcuno per 
chicchessia. Il moggio del sistema era almeno noto a tutti come 
moggio di Nola. 

( In settembre dell’anno medesimo il lavoro del P. Piazzi pubbli- 
cato colla stampa fu rimesso all’ esame de’ Consigli provinciali. Quindi 
egli partì per la Sicilia, ed al suo ritorno non prima dell’anno i 8 a 5 
propose ancora alcune modificazioni al primo de’ suoi due sistemi. Suc- 
cessivamente in Aprile del 1826 presentò un completo progetto di legge 
sul proposito. 

< Col progetto di legge 

« 1.* Si faceva il barile di 64 caraffe. 

1 2.° Si stabiliva che l’olio , per le piccole quantità , dovesse 
vendersi a misura, non già a peso: il contrario per le quantità grandi. 
Per 1 ' unità di misura di questo liquido si adottava la stessa caraffa del 
vino , poco minore dell' attuale quarto , e si riduceva Io stajo a rotoli 
io, da io , considerandolo come misura di peso solamente, e non 
più di capacità. 

« 3 .° Si restituiva il rotolo di once 33 per avere il rotolo di 
1000 trappesi. Era considerato il trappcso come unità di misura per lo 
poso > . 
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In quetlo 3 ° sistema sì adottava il moggio di Nola, suddi- 
videndolo però per decimali: il barile si diminuiva di 0,600 circa 
per too, in che vi era pochissimo male; ma il farlo di 64 ca- 
raffe contrariava le abitudini popolari , nè permetteva di avere il 
terzo senza frazioni- Per I olio poi tutta le idee inveterate del 
pubblico erano sconvolte da capo a fondo , poiché si misurava 
per la vendita a minuto colla caraffa, che sta al quarto nel rap- 
porto di 86,4 a qo, e lo staffo era conservalo come misura di peso 
soltanto , ma di rotoli 10 in vece di io 4 - 

< Questo progetto di leggo , e l’altro clic vi era annesso , e le istru- 
zioni per mandarlo ad effetto , d’ordine del Re furono dati all’esame 
della Consulta di Stato , ed in febbrajo dell’altro anno 1837 fu tutto 
restituito al Ministero degli affari interni. 

a La Consulta di Stato si avvisava di approvarsi Sovranamente ri- 
formato nel seguente modo: 

< In quanto alle misure di lunghezza di fare il miglio, misura iti- 
neraria, di passi 916 7 o di catene 3 oìi i. Il P. Piazzi lo aveva fissata 
a passi 876 o catene aga. 

t Si restituiva alle misure di capacità per l’olio Io stajo di rotoli io 
di peso, non più di rotoli io \ , in capacità di 16 quarti, o caraffe 
di once 64 cube ciascuna, come pel vino. Si faceva la soma di 16 
stai. Si riprovava pienamente la doppia misura, a peso ed a capacità 
per questo liquido. 

( Ritenendo il trappeso per l’unità di misura del peso, si faceva il 
rotolo di 1080 trappesi, o di once 36 , ed il cantàro di 10800 trappesi, 
o di 36 oo libbre ». 

0Metva*ioHC. 

Queste riforme erano strane ed assurde. Strane , mentre il 
miglio italiano , conosciutissimo da tutto il mondo, e si bello per- 
chè da 60 a grado , veniva non si sa perchè abolito , e rimpinz- 
ili 
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iato da nitrii di palmi ’j332, cioè maggiore dell italiano per circa 

Assurdo, perchè se lo slajo dovea comporsi di t6 caraffe da 
64- once cube ognuna , quello slajo d olio dovea pesare rotoli to,3gb'i> 
del Piazzi , c non già rotoli /o come si voleva dalla Consulta. 

€ Le cose proposte dal P. Piazzi insieme colle modificazioni della 
Consulta di Stato furono presentate alla discussione del Consiglio de' Mi- 
nistri, che sulle prime [Mire che abbia incontrato difficoltà ncll’adoltarc, 
in quanto alle misure itinerarie , l’opinione della Consulta piuttosto, clic 
quella del P. Piazzi. Quindi in gennajo dell'anno 1828 si domandò al 
Direttore generale dei ponti c strade, quanti palmi, e quanti passi con- 
tenga il miglio, misura itineraria del regno di Napoli. A questa questione 
si rispose in marzo seguente, inteso quel Consiglio d’ingegneri, clic il 
miglio usato nel regno di Napoli, essendo il cosi detto miglio geografico, 
clic si contiene sessanta volte in ogni grado del meridiano, fatti i con- 
venienti calcoli sul rapporto del metro francese al grado suddetto , e 
del metro medesimo al palmo, secondo i confronti eseguiti dulia Com- 
messionc del 1811 risulta di palmi 7023,44 'fi giusta il campione di ferro 
di Castel Capuano, e di passi geografici ioo 3 , 3488 , di palmi selle cia- 
scuno. Si aggiungeva come osservatone die qualora si volesse , come 
sarebbe naturale, c desiderabile per gli usi della vita civile, che il palmo 
fosse aliquota esatta del passo , e del miglio , si dovrebbe accrescere il 
palmo di T J T , quantità appena sensibile. Sarebbe così il miglio di 7000 
palmi, e di 1000 passi precisi. Il miglio, il passo, ed il palmo divente- 
rebbero parli aliquote esatte del meridiano, c la lunghezza di queste mi- 
sure in ogni tempo potrebbe essere verificala, c riportala alla sua pre- 
cisione, quando anche se ne disperdessero i campioni. 

i Pare che il Consiglio de’ Ministri tra le successive proposizioni 
e pentimenti del P. Piazzi , le correzioni suggerite dalla Consulta di 
Stato , e l’ opinione del Consiglio di acque c strade sulle misure lineari 
sia rimasto incerto , ed indeciso. 

t Ed in vero qualora si sente il bisogno di rendere uniformi i pesi 
e le misure di uno Stato non vi ha che una di tre vie a seguire in 
quell’ atto di pubblica Amministrazione , per mezzo del quale s’ intende 
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applicare siflatlo beneficio : ritenere , cioè , comune all’ intero Stato il 
sistema metrico della capitale , o di qualunque altra parte di esso ; 

t 0 far precedere questo fatto dalle correzioni , che si stimeranno 
convenienti per renderlo più o meno perfetto, secondo le circostanze; 

€ 0 pure inventare un sistema nuovo , indipendente affilio da ciò 
eh' esiste , c che abbia tuli’ i requisiti della perfezione. 

c Adoperando il primo metodo , se avrà difetti il sistema che si 
adotta , tutte le parti dello Stalo saranno obbligate a parteciparne. Col 
secondo si sono ottenuti i più plausibili successi tutte le volte che si è 
saputo giudiziosamente conciliare la perfezione col rispetto per le vecchie 
abitudini. Il terzo deve incontrare necessariamente le difficoltà , sovente 
anche invincibili , che si oppongono alle grandi novità , ancorché se 
ne riconoscano i vantaggi. 

t Cd accennando per esempio di quest’ ultimo caso l’ ostinata resi- 
stenza che dopo treni’ anni si oppone tuttora alla diffusione delle misure 
metriche decimali nella Fronda , giova rivenire per poco sul secondo 
come quello ch’ò il nostro per le circostanze, c per lo metodo, secondo 
■1 quale tanto il P. Piazzi , quanto la Consulta di Stato proponevano di 
rendere uniformi i pesi e le misure del regno di Napoli. 

( Un sistema metrico del tutto nuovo che niente o poco coindda 
colle cose preesistenti è senza dubbio una delle più grandi vessazioni 
che possa mai darsi ad un popolo. Tutto deve essere riformato , i re- 
golamenti di Amministrazione pubblica , i calcoli delle arti , c delle 
sdenze , le applicazioni phe ne risultano. Le difficoltà che deve incon- 
trare questo avvenimento obbligano di ricorrere a leggi coercitive , che 
in fatto si trovano dirette a rompere violentemente gli usi , i costumi e 
le abitudini , a punire per mancanze di per se stesse indifferenti. Que- 
sta medesima circostanza rende inefficace 1’ effetto , raffreddando lo zelo 
delle stesse Autorità , cui è dato di applicarle , o di curarne 1’ esecu- 
zione. 

* Altronde le conseguenze sono presso a poco le stesse , se per 
raggiungere o per avvicinarsi di troppo alla perfezione , le rettifiche 
praticate al sistema metrico ebe si vuol rendere generale , diano luogo 
a differenze così sensibili , che debba indispensabilmente ricorrersi a 
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tavole ili riduzione pel piccolo o grande commercio , e tariffe di conv 
pensatone per la riscossione de’ dazii. La Sicilia ed il sistema metrico 
'dell’anno 1809 , sono le dispiacevoli dimostrazioni di fatto di questa 
teorica. Per ragionamento poi è facile il convincersi che quelle ridu- 
zioni e compensazioni si trovano costantemente fuori l’ intelligenza del 
popolo idiota, il quale non potendo perciò usarne di per sè, deve con 
rassegnazione affidare altrui i propri interessi. Vana pretensione. L’esem- 
pio opposto si è esibito recentemente dall’ Inghilterra. Con una legge 
de’ 17 Giugno i 8 z 4 si sono rese comuni a’ tre regni le misure ed i 
pesi di Londra , ed a meno di quelle di capacità pe’ liquidi, tutto l’an- 
tico è stato conservato, li lavoro de’ dotti adoperati si è limitato a de- 
finire solamente le. antiche misure , ed a determinarne i rapporti colle 
analoghe del sistema metrico decimale francese. 11 nuovo sistema deno- 
minato imperiale è slato accolto tranquillamente , ed è orinai conse- 
grato dall’uso, 

c Perchè un sistema metrico possa di® perfetto pare , che si ri- 
chiegga il concorso delle qualità seguenti : 

c Che sia una e sola la misura per ciascuna specie di grandezze: 
vale a dire che abbiano una sola unità di misura le lunghezze , una 
sola la superficie , e che lo stesso abbia luogo per le capacità e soli- 
dità , e pe’ pesi ; 

f Che tulle le suddette unità derivino dalla unità della misura li- 
neare , come da un solo elemento , e che questa sia invariabile , e 
perciò dedotta , se si può , dalla natura , dalle leggi sue , e da’ suoi 
modi di essere sempre costanti. 

( Che sia uniforme in tutta la estensione dello Stato , cui viene 
applicato ; 

r Che le divisioni c suddivisioni in ciascuna specie di misura sieno 
le più semplici , e le più agevoli all’ uso ; 

c E finalmente che sieno determinati colla maggiore approssima- 
zione possibile i suoi rapporti con alcuno dei sistemi metrici delle altre 
nazioni , prosciogliendo quello che sia più generalmente conosciuto , o 
che le rispettive relazioni commerciali obbligano ad aver più familiare. 

» Queste qualità non tutte egualmente essenziali , e le precedenti 
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considerazioni sono i lemmi che debbono manodurre alla risoluzione 
del problèma. 

c L’ unità della misura lineare proposta dal P. Piazzi per base del 
suo sistema è il palmo attuale. Il campione di questa misura , come si 
conserva in Castel Capuano, descritto dalla Commcssione nel 1811 , è 
una rozza verga di ferro rugginita e corrosa , nella quale sono mar- 
cati quattro palmi col taglio di lima. Il P. Piazzi nel discorso premesso 
al Calendario del 182 1 , aveva già pronunziato , che il far dipendere 
l’ unità della misura lineare da un tipo invariabile nella natura sia 
niente più che specioso. Egli si contentava di far costruire in por- 
fido i campioni del palmo e della mezzacanna di Castel Capuano, senza 
neanche sentire il bisogno di determinarne legalmente il rapporto con 
altra misura Europea della stessa specie. Così solamente assicurava una 
esistenza superiore ad ogni vicenda a questo campione indipendente. 
Per poco che si conoscano i mezzi in pratica per segnare sul porfido si 
converrà della impossibilità di avere su di esso divisioni , dirò così , 
lineari. Non dubitava menomamente che atteso la durezza e la fragi- 
lità di quella pietra le divisioni potessero risultar nette e precise , e 
gli spicoii conservarsi vivi a sufficienza per non alterarsene le dimen- 
sioni. 

< Se per coordinare le misure della Sicilia crasi permesso quella 
Commessione di accrescere o diminuire di una quantità più o meno 
sensibile tutt’ i diversi palmi , che vi erano in uso , non valeva meglio 
di aumentare il palmo di Castel Capuano di una trecentesima parte , 
colla massima approssimazione , grandezza trascurabile , e che si perde 
tra' limiti delle tolleranze di verifica ? Si avrebbe cosi per unità della 
misura lineare un aliquota del meridiano terrestre (a). 

« In proposito del sistema metrico decimale anche un grand’uomo 
della Francia ha creduto inutile 1 * averne dedotta da un ordine natu- 
rale P unità , sulla quale probabilmente la prima Commcssione di dotti 


(a) La differenza risulta di 4 once, o sia di un terzo di palmo per ogni cen- 
o palmi. 
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incaricala di rarificare la misura del meridiano troverà qualche corre- 
zione a fare. Reputava sufficiente il render comuni a tutta la Francia 
le misure di Parigi con un atto di Amministrazione pubblica , e di- 
spensandosi del concorso de’ geometri , c degli algebristi. Ma il metro 
rilevato dalla misura del meridiano , consegnalo alla storia , ed alle 
scienze , sarà conservato in tutto il mondo culto per non più temersene 
in dispersione. E giova qui ricordare , che smarrita in Francia 1 ' an- 
tica tesa non si presentò altro mezzo di rinvenirla , che quello di mi- 
surare nell' anno 1668 , la corda di un arco in fabbrica del Louvre , 
che secondo la pianta , che se ne conservava , dovea esser lunga do- 
dici piedi. 

« Inoltre 1 ’ Art.° 4 del progetto di legge del P. Piazzi contiene la 
dichiarazione che il palmo corrisponde esattamente all’ attuale palmo 
della città di Napoli , cosi il barile al barile, la botte alla botte, cc. 
Questo fatto , essendo vero , escludeva il bisogno delle tavole di ridu- 
zione per la capitale. Non bastava però la sola dichiarazione per quanto 
solennemente sicsi fatta. Mancando la dichiarata eguaglianza , ed es- 
sendo troppo sensibili le differenze o si ricorreva a riduzioni senza l’ in- 
tervento dell’ Amministrazione , o il sistema avrebbe riportati gli stessi 
successi che nella Sicilia. 

« Si disponeva nello stesso progetto di legge , che 1 ' olio oltre la 
caraffa , che si sostituiva all’attuale quarto , dovesse essere in commer- 
cio a solo peso. Or si rileva dal calcolo , che tra la caraffa di 64 once 
cube e la capacità del quarto, misura per 1' olio, siavi la differenza in 
meno del 6 al 7 per cento , cioè che ad ogni cento quarti di olio , 
ciascuno de’ quali è la sedicesima parie dello stajo , misurati colla detta 
caraffa manchino sci o selle quarti per uguagliare la vera misura. Nello 
stesso modo si ha che nelle misure del vino vi sia la differenza de! 6 { 
per */. in quanto alla caraffa , c del tVìv per 100 relativamente al 
barile ed alla botte. 

« Queste differenze non sono tutte tanto trascurabili , perchè 
non debba o non possa aversene ragione nel picciolo o grande com- 
mercio. 

c Si faceva un nuovo tomolo uguale alla terza parte dell’ antico 
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che si voleva abolito senza clic il bisogno , o almeno 1’ utilità di que- 
sta nuova introduzione potesse travedersi. 

e E rivenendo alla parte storica , erano così le cose nell’anno 1828 
quando il Colonnello D. Ferdinando Visconti nella Reale Accademia 
delle Scienze leggeva un suo rapporto sul sistema metrico uniforme che 
meglio conviene ai reali dominii al di qua del Faro , c quell’ Acca- 
demia per mezzo di una Commcssione della sua classe matematica opi- 
nava , che la soluzione particolare di siffatto problema esibita dal Vi- 
sconti sia tra le più plausibili , e che sarebbe desiderabile che fosse 
adottata , augurandosi che venisse egli provveduto do’ mezzi necessari 
ad assicurarsi vieppiù delle cose progettate. Riputava insomma questo 
lavoro come utilissimo per manifestarsi al Reai Governo , e pubblicarsi 
colla stampa. 

c Successivamente essendo stato istruito delle cose proposte dal Co- 
lonnello Visconti, penetrandomi delle doglianze de’ Consigli provinciali, 
che si ripetono tutti gli anni , e dell' interesse manifestato da V. M. e 
da suoi Augusti predecessori di secondare questo voto, mi avvisai alla 
fine dell’ anno i 83 a di proporre a V. M. la nomina di una Commcs- 
sione tra’ componenti la classe matematica della .reale Accademia delle 
scienze , compreso lo stesso Colonnello Visconti per riesaminare matu- 
ramente le cose da questo progettate , e proporre in seguito quanto 
si credesse conveniente per conseguire il beneficio di vedere una volta 
ordinati , sistematicamente , e resi uniformi i pesi c le misure in tutta 
la estensione de* reali dominii al di qua del Faro (a). 

c Io mi determinai a proporre a V. M. questa misura preliminare 
perchè lo stesso Colonnello Visconti, avvalendosi dei rapporti rilevati 


(a) La classa dell’ Accademia riconoscendo il bisogno di praticare ulteriori ac- 
curati spcrimecU , particolarmente sul tomolo , desiderava ebe fossero somministrati 
al Colonnello Visconti i meni per rifare mollo spericnie ondo accertarsi vieppiù del 
valore dette attuali nostre misure , c fissare colta maggiore esattezza possibile la dif- 
ferenza delle nuove da lui progettale. Quindi curò che fosse pubblicato sollecita- 
mente il rapporto del Colonnello Visconti per mezzo del Ministro di Casa Reale 
rimesso al Ministro degli altari interni. 
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dal In Commcssionr del 18*1 fra le misure di Napoli, c ie mclrielie 
francesi, come fasi del suo lavoro, opina che converrebbe faro ulte- 
riori nccurafi sperimenti su’ campioni tanfo del tomolo, quanto del mezzo 
tomolo. Perchè egli stesso crede che la Comnicssione nominala nel va- 
lutare Io misure di capacità per l'olio avrebbe dovuto riempiere il 
«piarlo cd il mezzo quarto sino a coprire per intero la verga cilindrica 
di ferro che serve di limite, ripetendo da ciò la differenza tra la quan- 
tità in quel tempo determinala (a) , e la effettiva capacità dello stajo 
di rotoli, cioè io \ in peso di olio. Perchè si avvisa che la Tendila a 
minuto dell’olio non dchha permettersi in misura , che per le sole 
quantità al di sotto di quattro quarti , o sia di una quarta parte dello 
stajo , dissentendo cosi dal proposto del P. ' Piazzi , e dalla Consulta di 
Stato. In fine perchè rimanesse definitivamente risoluta ogni quistionc 
sulla quantità del rotolo , sull’ adottare o no por la vendita dell’olio le 
misure di capacità , e sino a quale limite , c se il moggio, in quanto 
allò misure agrarie , debba esser conservato di 900 passi quadrali op. 
pure preferito quello di 1000. 

c Prima di rassegnare a -V. M. le conclusioni della Commessionc 
credo utile di esporre- brevemente i principii ed il ragionamento del 
Colonnello Visconti. Egli comincia dallo stabilire i falli seguenti. 

t Giù elemeiili principali -de’ pesi e .delle misure del regno di Na- 
poli sono gli stessi da per tatto. Il palmo colle sue suddivisioni , per 
le misure di lunghezza, l’oncia per quelle del poso, sono comuni a 
tutte le provincic. Colla capitale molto provincia partecipano all’uso del 
tomolo per -gli aridi , della caraffa , del borile , della botte per le mi- 
sure dèi vino, dello stajo per d’olio. 

ir J pesi c le .misure della capitale sono conosciuti in generale per 

■ ' . .-m i a il l — — — — — — — 

dpj) J processi verbali ed li lavoro originale di quella Commessionc non esistono 
più nel Ministero degli Affari interni. L’ autografo del rapporto finale al Ministro 
fu dal compilatore dato al Sig. Serotini , ebe lo inserì in una memoria da lui pub- 
blicala nel i8ja su’ pesi e le misure del Regno di Napoli- Il Colonnello Visconti 
avvalendosi di questo documento sospetta che qualche errore tipografico sin corso 
nella misura del tomolo. 
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ntto il regno , perchè tutte le provincie più o meno sono in rapporti 
commerciali colla capitale , perchè nelle leggi del Gorcrno , e ne’ re- 
golamenti di ogni amministrazione sono adoperati esclusivamente i pesi 
e le misuro di Napoli capitale. 

t Quindi non può risultar malagevole la disposizione di render 
comune allo intero regno il sistema metrico delia capitale. 

< La correzione proposta al palmo , unità della misura lineare , 
per farne un’ aliquota del meridiano , come si è già detto , trovasi già 
tranquillamente eseguita, non conoscendosi già altro palmo che quello 
così corretto in tutte le costruzioni che si fanno per mezzo della Dire- 
zione generale di ponti e strade , in tutt’ i lavori dell’ Officio topogra- 
fico militare , senza che abbia incontrato mai alcuna difficoltà. Come 
non dà luogo a differenze sensibili , così non ha bisogno di compen- 
sazioni (a). 

f Ciò premesso se si perviene a determinare de’ rapporti sempli- 
ci , e per quanto è possibile rigorosi tra questo palmo come unità della 
misura lineare ed origine dell’ intero sistema , si potrà avere un siste- 
ma metrico , che abbia tutte le qualità di sopra enumerate. 

c Egli quindi procede a rinvenire siffatti rapporti , e valendosi di 
quelli già determinati dalla Complessione del 1811 tra le misuro di 
Napoli e le analoghe del sistema metrico decimale , con calcoli giudi- 
ziosi ed accurati rileva 

i i .* Che l’ attuale tomolo , misura di capacità per gli aridi sia 
uguale a 5,8 palmi cilindrici, cioè che dieci tomoli pareggino 38 palmi 
cilindrici. 

c 2.° Che il borile attuale , misura di capacità pel vino, aceto, sia 
uguale a tre palmi cilindrici colla differenza disprezzabilissima di uno per 


(a) L' imperfezióne del campione e la poca cura mezza in conservarlo può anche 
autorizzare a considerar questo aumento come una rettificazione alle alterazioni av- 
venute nel campione primitivo. Altrimenti , come nel tempo non poteva aversi co- 
noscenza esatta della misura precisa del meridiano, così la lunghezza del palmo per 
approssimazione trovasi fissata per una quantità poco al di sotto della vera. 
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ogni mille. Quindi il suo compiono sarà un cilindro redo clic al>l>ia il 
palmo per diametro della baso , e tre palmi per altezza (a). 

e Divide il barile in sessanta caraffe , ciascuna della quali eguaglia 
quella cosi delta di botto , sopprimendo l’altra chiomata di vendita a 
minuto, perchè non abbia la misura del vino due diverse unità, come 
crasi per ragione projtosla dal 1 ’. Piazzi. Questa caraffa uguaglia quella 
attualmente della di botte colla stessi» differenza di una por ogni mille. 

t 3 .” Cile lo slajo misura per l’ olio sin -J-J palmi cilindrici , pesan- 
do nell’aria in Napoli, alla media pressione c temperatura, rotoli io j. 

t 4 -” Quindi passando ai pesi rinviene ohe la libbra sia uguale ad 
•j I - del peso nel vuoto di un barile di acqua distillata lilla massima den- 
sità , cioè , a 3 % 2 11 . colla differenza in pili dalla libbra attuale di 
«piatirò per ogni centomila , sicché risulterebbe questo aumento di oncia 
i -j su dicci cantàri. 

t 5 .° Dalla libbra rimane determinato anche il rotolo che si com- 
pone di once 33 -f. 

« 6.” In quanto poi alle misure lineari, se si supponga il quadrante 
del meridiano terrestre diviso in qo gradi tra loro uguali , ed ogni grado 
in Go minuti anche eguali tra loro , il palmo di cui si è di sopra ra- 
gionalo , sarà 7000"“ parie di ciascuno di siffatti minuti che corrispon- 
de al miglio italiano : np sarà poi 1000”“ parte il passo itinerario di 
sette palmi , ed il passo ed il palmo saranno parti aliquote del meridiano 
terrestre. 

t La discordanza maggiore delle nostre misure risulta in quelle a- 
grarie particolarmente , e non si potrebbe ordinare o mettere in regola- 
rità il nostro sistema metrico senza renderle tulle uniformi prescegliendo 
quella tra esse che presenti le più favorevoli circostanze. Or quantunque 
l'attuale passo agrimensorio sia vario nelle diverse provincia , c ne’ dif- 
ferenti paesi del Regno, vagando da’ sette palmi agli 8 j innumeri in- 
teri, ed in numeri interi seguiti da frazioni, pure il, passo di sette pal- 
mi , forse il più antico , quello cioè del Tavoliere di Puglia , e «Iella 


(») Li differenza Ira barile e barile risulta di sei parti centesime di caraffa. 
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Capitanala in generale , trovasi essere il piò estesamente conosciuto , ed 
adoperato. E se alla regolarità c semplicità del sistema giova che sia 
unica l’ unità di misura in ciascuna specie , è forza convenire , che nelle 
misure lineari debba adottarsi per passo agrario lo stesso passo itinera- 
rio di sette palmi. 

t 7.* E passando dal passo agriffiensorio al moggio , il Colonnello 
Visconti propone di adottare in vece dello attuale di 900. passi quadra- 
ti l’altro di 1000, come quello che differirebbe dal primo, cioè dal 
moggio di Napoli assunto nel pubblico Catasto in tutto il regno per una 
quantità anche minore del 2 per 100 , e che agevolmente può esser 
ridotto in miglia quadrate nel misurare le grandi superfìcie , giacché 
ogni miglio quadrato eguaglierebbe mille nuovi moggi. Oltre a ciò questo 
nuovo moggio meglio si presterebbe alla suddivisione decimale , rhe con- 
verrebbe sostituire alla suddivisione non intelligibile e contraddittoria che 
ora si usa , c che nella specie può con vantaggio essere adottata , co- 
mechè serve non già agli uomini idioti , ma bensì a coloro che si tro- 
vano più o meno abituati al calcolo aritmetico. 

< Or come le suddette picciolissime differenze non sono apprezza- 
bili nella pratica , confondendosi tra gli estremi della tolleranza autoriz- 
zata nel verificare le copie che si estraggono da’ campioni legali , così 
le modificazioni che si propongono possono essere presentate, se si vuole , 
come altrettante rettìfiche alle abberrazioni col tempo avvenute ai pesi 
ed alle misure della capitale per difetto di costruzione dei tipi primitivi, 
o per 1' alterabilità de' materiali loro. 

t In somma questo sistema soddisfa , a tutte le condizioni , e riu- 
nisce tutt’ i requisiti già enunciati. 

c Conserva le unità di misura della capitale che sono conosciute 
in tutto il regno , ed adoperate nella maggior parte delle provincic. 

< Le unilà per le diverse misure derivano dalla unità della misura 
lineare e con rapporti che facilmente possono ritenersi a memoria. 

c L’unità del sistema lineare , radice dell’intero sistema, è dedotta 
con un semplice rapporto da una misura invariabile nella natura, dal 
quadrante del meridiano terrestre. 

1 Non ha per ciascuna misura che una sola unità. 
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< Ritiene per la maggior parte delle misure le divisioni e suddi- 
visioni consegrate dall’ uso , altronde comode al calcolo , e clic non 
potrebbero cambiarsi senza scuotere più o meno fortemente le vecchie 
abitudini. Ne conserva anche le denominazioni. 

a Sono finalmente conosciuti e determinati i rapporti di ciascuna 
delle sue unità colle corrispondenti del sistema metrico decimale francese. 

< Ma in quanto alle misure per l’olio oltre agli ulteriori speri- 
menti richiesti dallo stesso Colonnello Visconti , cd alle dubbiezze che 
ind licevano le cose precedentemente dette dal P. Piazzi c dalla Consulta 
di Stato si aggiungeva un’ altra considerazione. Costituendo questo 
prodotto dell'agricoltura del regno di Napoli la parte maggiore delle 
nostre esportazioni , ogni innovazione sulle misuro in uso , sebbene rac- 
comandata dalla regolarità c dal calcolo , doveva esser sempre conci- 
liata , c dirò anche subordinata alla probabilità della diffidenza, e del 
discredito che potrebbe mai riportarsene dai consumatori. 

c Per la quantità del rotolo inoltre , essendovi ragioni a favore 
dell' attuale di once 33 -J, e non mancandone per l’altro proposto dalla 
Consulta di Stalo di once 36 , forse le stesse considerazioni fatte per le 
misure dell’olio potevano far risolvere la quistionc. 

< La preferenza del moggio di 1000 passi quadrati quantunque 
consigliata dalle ragioni già dette, e da altre egualmente convincenti, 
pareva che potesse esigere un esame ulteriore , tanto maggiormente 
perchè trovasi essere la sola effettiva innovazione all' attuale sistema 
metrico. 

< In fine dallo stesso giudizio pronunziato dall' Accademia delle 
Scienze sul rapporto del Colonnello Visconti , trattandosi di un atto di 
pubblica Amministrazione della più grande importanza , e che dato 
fuori una volta non può essere più rivocato , non si rimaneva tran- 
quillo a sufficienza per non sottoporlo a ripetute considerazioni. 

c Quest’ ultima parte del lavoro come di complemento a quello del 
Colonnello Visconti , è stato affidato alla Commessione proposta a V. M. 
alla fine deir anno i83a. 

v Essa se n'ò occupata procedendo con tutta la maturità e rigore 
che richiedeva il soggetto , proponendosi particolarmente le tre seguenti 
quistion* 
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< i.* Se il rotolo dovesse ritenersi, come anticamente, di on- 
ce 33 t oppure farlo di once 36 . 

c 2.* Se nelle contrattazioni per l’olio dovesse inibirsi affatto 
l’ uso delle misure di capacità , ovvero ritenerle : e sino a qual segno. 

« 3 .* Per le misure superficiali , se la primaria suddivisione del 
moggio far dcbbasi di iooo o di 900 passi quadrati, essendo un qua- 
drato perfetto quest' ultimo numero. 

c Oltre a ciò ha ripetuto le sporienze fatte dalla Commessione del 
1811 per lo confronto del tomolo colla unità delle misure di capacità 
per gli aridi del sistema .metrico decimale. 

c In quanto al rotolo dopo ponderata discussione ha concluso, che 
sia fuor di dubbio preferibile il rotolo di tre libbre , o di 36 once a 
quello attuale di once 33 Come però siffatto cambiamento potrebbe 
in questo momento risultare troppo urtante agli usi del popolo , cosi 
ha opinato di rimettersene l’ introduzione ad altro tempo -, attendendo 
qualche altro anno dopo della presente insensibile riforma. 

c Per la seconda qilistione ha cominciato dal determinare con ri- 
gorosi e replicati sperimenti il peso di un decalitro pieno di olio , ed 
ha rinvenuto che alla temperatura di i6 J , 4 Reaumur sia di chilogram- 
mi 9 ,i4i 35. Quindi valendosi degli stessi calcoli già istituiti dal Colon- 
nello Visconti , e facendo nove salme , ognuna di sedici staja , uguali 
a 100 palmi cilindrici , ha trovato che lo stajo di olio di oliva puro 
e lampante alla temperatura di 19° R. del peso di rotoli io y corri- 
sponde alla capacità di un H di palmo cilindrico. 

c Con questa occasione rivenendo ancora alla quistionc precedente- 
mente proposta sul rotolo , ha credulo opportuno di consultare la Ca- 
mera consultiva di Commercio di Napoli , tanto sul modo delle contrat- 
tazioni di olio nelle estrazioni , se la misura , cioè , o il peso serva di 
base nelle vendite di questa merce , quanto sulle difficoltà che potrebbe 
indurre in questo commercio il cangiamento del rotolo di 33 -j. Aven- 
done quindi riportato 1 che nel commercio all’ estero l’ olio si misuri 
a capacità e non a peso , ma che il peso costituisca il fondamento prin- 
cipale di siffatta misura , giacché suole sempre aggiungersi il quantita- 
tivo de’ rotoli corrispondenti alle salme de’ diversi luoghi ; a." e che fin- 
iti 
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traduzione del nuovo rotolo di 36 once potrebbe riuscire sommamente 
pregiudizievole, inducendo imbarazzi e sospetti in un commercio per noi 
vantaggiosissimo (a) : si è confermata nella opinione che non debba per- 
mettersi la più piccola innovazione , tanto nella misura dell’ olio , quanto 
nel numero di once di cui attualmente si compone il rotolo. 

i Per la terza quistione poi si è avvisata la Commessione , che at- 
tesa la grande varietà delle misure agrarie in uso ne' reali domimi al 
di qua del Faro , e trattandosi di un calcolo da eseguirsi a tavolino , 
come saggiamente aveva avvertito la classe matematica della reale Ac- 
cademia delle Scienze nella sua relazione sulla memoria del Colonnello 
Visconti , sia preferibile la divisione decimale , ed il moggio di 1000 
passi quadrati , potendosi altresì adoperare tavole di riduzione , e risul- 
tandone un facile rapporto approssimativo del a per 100 di più tra l’an- 
tico moggio cd il nuovo. 

t Relativamente al tomolo , riesaminando questa parte del lavoro 
del Colonnello Visconti ha istituito tutte le ricerche e gli sperimenti che 
ha creduto opportuni , anche per verificare le quantità determinate dalla 
Commessione del 1811. In diverse misure del campione, e della copia 
in rame fatta costruire dalla suddetta Commessione sino da quel tempo, 
prendendo la media ha rinvenuto che il tomolo sia uguale a litri fran- 
cesi 55, 55 quantità compresa tra la massima e la minima misura cosi 
ottenuta. £ come il triplo dei palmo cubo uguaglia 55,545 litri così 
ha concluso di stabilirsi per tre palmi cubici il vacuo del tomolo , in- 
vece di 3 , 8 palmi cilindrici proposti dal Colonnello Visconti. 

c Queste cose premesse , la Commessione ha esibito la seguente dif- 
finiliva maniera , secondo la quale dovrebbe stabilirsi ed annunciarsi al 
pubblico il sestema metrico di Napoli modificato e reso uniforme per 
tult’i reali domimi al di qua del Faro, acciò neanche le più picciole 
contestazioni insorger possano ne' contratti. 


(a) È nolo che altre rolla la vaga voce di eiaeni praticale innovazioni nel ba- 
rile di Gallipoli fa sorgente di molte liti, e più consumatori esteri si diressero al- 
trove per r acquisto degli olj che loro bisogna rane. 
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t Suppongasi il quadrante del meridiano terrestre diviso in go gradi 
uguali , ed ogni grado in (io minuti egualmente tra loro uguali. Cia 
senno di tali minuti è appunto il miglio attuale, misura itineraria eguale 

a '°"™ - = i 85 i |-J metri di Francia, o sia J-; cliilonielri di Francia. 

t II passo è la millesima parte del miglio , e perciò uguale a \\‘- 
inetri. Questo passo è quello stesso di cui si Ca uso ne’ lavori geodetici • 

dell’ Officio topografico militare , c sarà questo il passo agrario , c l’ iti- 
nerario del quale si farà uso ne’ reali dominj al qua del Faro , esclu- 
dendone ogni altro sinora adoperato negli stessi reali dominj. 

< La catena agrimensori è una misura lineare agraria che si com- 
pone di cinque passi. 

t II palmo attualmente in uso è la settima parte del passo suddetto. 

(isso si divide in 12 once, e l’oncia in cinque minuti. Il minuto si di- 
viderà in due linee , c la linea in dicci punti. 

t La canna misura mercantile lineare si compone di 8 palmi. 

t La pertica misura architettonica per le fabbriche , lavori di terra 
ce. è di 10 palmi , come ora si adopera dalla Direzione generale de’ 
ponti , strade , acque e foreste. 

Il moggio misura superficiale agraria si comporrà di 1000 passi 
quadrali , rimanendo abolito l' attuale moggio di Napoli , ed ogni altra 
misura supcrCciale agraria usata sinora ne’ reali dominj al di qua del 
Faro. Questo moggio si dividerà in io decime , o in 100 centesime , 
ciascuna delle quali sarà perciò di io possi quadrati. Il migbo quadrato 

quindi conterrà nulle moggi , cd d moggio eguaglierà — — metri 

quadrati , o o,34.2g3553 ettari di Francia. Questo nuovo moggio egua- 
glia 1,012397 moggi attuali di Napoli, e quindi quello è maggiore di 
questo di un 1 j per 100 con molta approssimazione. 

< Il tomolo attuale, misura di capacità per gli aridi, eguaglia tre palmi 
cubici, e si divide in due mezzette, o in quattro quarti, o in 24. misure, o 
in 96 quartarole. Quindi il tomolo eguaglia 55 , 54 Jitt 3 i litri di Francia. 

t II barile attuale , misura di capacità pei liquidi , escluso l’olio, 
eguaglia tre palmi cilindrici , cioè un cilindro retto che abbia il dia- 

*7 
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metro di un palmo , e l’ altezza di tre palmi. Il barile perciò uguaglia 
43,6250298 litri di Francia. 

« La caraffa è la sessantesima parte del barile, e corrisponde al- 
l'attuale caraffa delta da zecca. Rimane abolita la caraffa a minuto , 
cioè di 66 a barile. 

« La salma attuale misura da olio eguaglia palmi cilindrici, 
o sia 9 salme eguagliano 100 palmi cilindrici. 

< Lo slajo attuale è la sedicesima parte della salma , c si divide 
in 16 quarti 0 in 96 misure Ili. Uno slajo di olio puro e lampante 
alla temperatura di 19° R. pesa rotoli io f. Quindi lo slajo eguaglia 
10,098317 litri di Francia. 

i La libbra, attuale misura da peso , eguaglia la i 36 “* parte del 
peso di un barile di acqua distillata ridotta alla massima densità , c 
pesato nel vuoto. Quindi la libbra eguaglia o , 8207723 chilogrammi 
di Francia. 

t La libbra si divide in 13 once, l’oncia in io dramme, la dram- 
ma in 3 trappcsi o screpoli , il trappeso in 2 oboli , l’obolo in io aci- 
ni 0 grani. 

1 Per le gemme l’oncia si divide in i 3 o carati , il carato in 4 
grani , ed il grano in 16 sedicesimi. 

< 11 rotolo attuale costa di 1000 trappcsi j o di once 33 7 , tal- 
ché tre rotoli fanno 100 once , c 100 libbre eguagliano 36 rotoli. Il 
rotolo perciò eguaglia o, 8910341 chilogrammi di Francia. 

« Il cantaro si compone di 100 rotoli. 

c La canna di leyna da fuoco è un parallollepipedo lungo 8 pal- 
mi , alto 8 palmi e largo 4 palmi, o sia è la metà di uDa canna cubica. 

( Con questo sistema aumentando il palmo della quantità non sen- 
sibile di 7 per ogni cento , accrescimento già eseguito da più anni 
dalla Direzione generale de' ponti e strade e dall’ Officio topografico 
militare , si ottiene 

« 1. Cbe l’unità della misura lineare ed itineraria sia un'ali- 
quota del meridiano terrestre ; 

« 2. Che ne derivino con rapporti semplicissimi le unità delle 
altre misure di capacità per gli aridi e pe’liquidi di superficie, di peso ; 
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t 3 . Che tutte le misure della capitale sieno consemte nell’ at- 
tuale quantità loro , non essendo apprezzabili le differenze di uno per 
ogni mille sulla caraffe e sul barile ; 

c 4 - Cbe la misura agrimensori , dedotta dalla lineare ed iti- 
neraria, di per se stessa e colle sue suddivisioni si presti al calcolo me- 
glio dell' attuale ; 

< 5 . Che non possa risultar malagevole l’applicare il sistema 
medesimo a tutte le provincie per le ragioni di sopra esposte ». 

Per ciò che riguarda la parte amministrativa e governativa , oltre 
a quello che trovasi nel trascrìtto rapporto a S. M. enunciato , è da 
riflettere che con molta ponderazione , quando nel 1827 la Consulta 
esaminò i varj progetti del P. Piazzi , non potò non convenire che il 
primo di que’ progetti ( il quale riduceasi soltanto a render comuni per 
questi reali dominj i pesi c le misure della capitale con qualche leg- 
gerissima rcttiGca ) fosse l’ unico espediente convenevole per non mettere 
inutilmente a soqquadro tutto il commercio, tulle le domestiche economie. 

E trattandosi di un oggetto , come fin dapprima si è cennato , di 
gravissima importanza ; affinchè vieppiù venga a determinarsi che se 
una variazione far si dee per ridurre ad unità i vai} modi di pesi e 
misure, non convenga allontanarsi da un tal principio, quelle conclu- 
sioni della Consulta giova qui trascrivere. 

« Che ( ad onta del gran vantaggio per la sua semplicità del si- 
stema metrico francese ) la forza però delle antiche abitudini prevalse ; 
e se da una parte i vantaggi di un tale sistema erano gustati dai let- 
terati , esso rimaneva dall’ altra di duro concepimento al resto degli 
uomini , ed era pesante oltremodo l’ usarne nella società ; nè valgano di 
esempio le fasi eh’ esso ebbe in questo Regno nella occupazione mili- 
tare , tempo in cui si cercò d’ introdurlo. 

c II numero 10 io fatti , se si presta cosi bene ai multipli , e 
summultipli suoi, non si presta egualmente ai divisori naturali 2, e 3 . 
Se il 2 divide la prima volta il ia in due numeri impari interi, porta 
la seconda volta il quoziente ad interi e rotti , che rende vieppiù tali 
nelle successive suddivisioni. Il numero 3 comincia poi ad essere imba- 
razzante fin dalla sua prima divisione. 

18 
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i Che se la principale veduta nello stabilimento delia misura me- 
trica , tu quella di renderla comune a tutte le nazioni ; se la Francia 
in cui fu inventata, introdotta, ed usata per venti anni non l’usa più, 
bcnchii resa naturalmente col tempo di pubblica ragione per effetto di 
educazione ; e che si è reso in quel paese alti-elianto difficile di rimet- 
tersi all’ antico sistema , che a noi d’ introdurre il nuovo ; se non aven- 
do con chi metterci più di accordo adottando la misura metrica , oggi 
eh' è generalmente in disuso negli asi civili , non ci caricheremmo che 
della pena d’ introdurla , per non ottenerne alcun vantaggio , poco im- 
portando che corrano fra noi le metriche , o le antiche misure modifi- 
cate e rettificale nel senso proposto dal Padre Piazzi , per renderle uni- 
formi o generali in tutta la estensione de’ reali dominj, a che giova di 
parlare ancora di richiamare un tale sistema ? 

c Si conviene che i dotti vi si troverebbero bene ; ma non è per 
essi che si stabilisce il sistema ; è bensì per la plebe. 

< Quindi : 

« Considerando che non potendo riposare sul sistema decimale per 
le ragioni espresse, non v’c altro mezzo più semplice e conducente 
al suo fine nell’ applicazione , che di adottare quello fra tulli i sistemi 
che meno si apparti dagli usi attuali , serbando per altro tali relazioni 
fra le sue parti , che poggiando su qualche base riconosciuta utile , e 
da potersi assicurare della sua esattezza in ogni tempo, non lasci alcu- 
na incertezza negli usi civili ; 

c Considerando che se nelle provincie fossero più conosciute , ed 
usate le misure della capitale, malgrado che queste meritassero anchesse 
una rettifica , sarebbe più utile di adottarle per tutto il Regno piutto- 
sto , che riformarle per non (are delle innovazioni sempre dispiacevoli 
sino al punto da renderle facili ; ottenendosi da tale procedimento se 
non la esattezza , almeno la uniformità i . 

Fu la Consulta di avviso che il primo progetto del P. Piazzi fosse 
quello da adottarsi, determinandosi nel progetto di legge per le misure 
di lunghezza , quelle di superficie , quelle di capacità pe’Iiquidi e per. 
gli aridi e pe’ varii pesi , lo stesso sistema che trovasi nella Capitale 
introdotto : con poche variazioni che in quel lavoro possono osservarsi. 
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La difficoltà della esecuzione presentar si dovea per la sola deter’ 
ininazione dei campioni di modello , ed una tale difficoltà par non del 
tutto eliminata dopo i lavori del Colonnello Visconti e della Commes- 
sione di pesi e misure : la quale , ad onta della più scrupolosa dili-, 
genza , non cessa di far rilevare ad ogni passo le difficoltà incontrate, 
e che alfin si confessano superate alla meglio. Ma è notabile che per 
la determinazione delio stajo di olio conviene da ultimo che lasciar ne 
bisogna là misura com’ è nello stato attuale ; e lo stesso praticarsi ri- 
guardo al rotolo. 

Che però la Commcssiono per gli alluri interni e delle finanze , 
inerendo ai molivi che determinarono il primo lavoro della Consulta ,■ 
e considerando 

i.° Che il progetto del Colonnello Visconti, lodcvolissimo perla 
parte scientifica , non rimuove per quel che riguarda amministrazione 
e vedute governative quelle difficoltà che allora furono ben conosciute 
e valutate , e che rimangono nel loro pieno vigore ; 

2 -° Che per ciò che si propone sulla riforma de’ campioni delle 
misure di capacità dalla stessa Commessione espressamente istituita si 
conviene, che , prescindendo dalla innovazione da non farsi dello stajo ^ 
le modifiche su gli attuali campioni riduconsi a picciolissima cosa , in 
modo che non ne alterano nelle contrattazioni ciò che dicesi sofferen- 
za. E di fatti il mezzo tomolo , nuovo campione , collo sperimento del 
miglio , dicesi non differire dal mezzo tomolo di Castel Capuano ; 

3.° Che riguardo ai pesi, oltre alla conservazione del peso grosso 
del rotolo, rimane la varietà di numerazione pe’ metalli e per le gem. 
me : il tutto ragguagliato ai campioni della Zecca ; 

4~° E considerando relativamente alle misure lineari che nell' unità 
o sia nel palmo proposto trovasi variazione , benché minima,, colle mi- 
sure attuali di Napoli , con quelle di Sicilia , e col sistema metrico fran- 
cese ; in modo che la nuova progettata misura lineare offre un imba- 
razzante calcolo di ragguaglio con qualunque delle altre misure ora note ; 

Per queste considerazioni è stata di unanime avviso portarsi a di- 
scussione e parere della Consulta : 

i." Che sarebbe assai regolare servirsi del nuovo palmo per misura 

»9 
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lineare , del palmo quadrato per quella di superficie , e del palmo cu- 
bico per le misure di capacità e di volume ; ma che , per adagiarsi alle 
circostanze sociali , indurre la minor possibile novità , e cosi rimuovere 
il maggior numero degli ostacoli , più espediente cosa sarebbe il sistema 
che rendesse comune per tutta l'estensione dei reali dominj di qua del 
Faro le misure e i pesi della capitale ; 

2 . ° Che, sebbene le difficoltà pel commercio degli olj di Gallipoli 
le quali indussero la Camera Consultiva e la Commessionc di pesi e mi- 
sure a proporre la conservazione dello stajo di quel porto , estender si 
potrebbero altresì alle contrattazioni de' grani di Puglia , a ragion di 
esempio , de’ vini di Calabria ed altri oggetti di commercio attivo ; c 
che, sebbene le diverse misure di capacità, tanto pc’ liquidi che pe' so- 
lidi sieno spesso determinate nelle varie parti del Regno dai modi più 

0 meno facili di trasporlo , e variarle di volume e di peso importerebbe 
qualche inceppamento e disagio ne’ trasporti da luogo a luogo ; pure i 
vantaggi di una misura comune riputar ben si vogliono superiori a tali 
difficoltà, tanto maggiormente se si rifletta ehc i pesi c le misure della 
capitale dir si possono, se non in gran parte in uso, generalmente però 
conosciuti no’ Comuni principali e ne' grandi mereali delle provincie ; 

3. ° Che dai lavori scientifici formati dal P. Piazzi finora , quanto 
più si procede in accuratezza ed in riesami , tanto più si viene a rile- 
vare che le antiche misure della capitole non manchino di un certo 
grado di perfezione , c che le differenze dai campioni rettificabili a quelli 
ora esistenti e che considerar si possono come degradali per l' antichità 
loro , altro non importano clic quelle differenze insensibili clic nello con- 
trattazioni si ammettono, senza cadere in frode, col nomedisofierenza; 

4-° Clic perciò sia eonvcnevol cosa che il sistema di pesi e mi- 
stico in uso atlualmnulc nella città di Napoli si renda generale per tutti 

1 reali dominj al di qua del Faro ; beninteso però che un tal sistema 
non divenga precetto legislativo se non dopo che i campioni sieno de- 
terminali da una Commessionc espressamente istituita, e ragguagliati al 
nuovo palmo , cioè alla seltemil esima parte del minuto del meridiano 
terrestre , c si stabiliscano e si pubblichino le tavole di rapporto Ira le 
misure e i pesi ora in vigore nelle varie parti de’ reali dominj al di 
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qua del Faro e quelli della capitale determinali come sopra : disposizione 
indispensabile pei trasferimenti delle obbligazioni dalle antiche alle no* 
velie misure. 

Il Consultore incaricato del rapporto 
Avana. 

Le poche osservazioni fatte dal Visconti su questo rapporto 
hanno per oggetto di dimostrare perchè i Consigli provinciali o 
non risposero, o fecero delle ragionate critiche quando furono con- 
sultati su i progetti del P, Piazzi. 


■j - ••••,. •% 
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In gennajo deiranno 1828 dal Consiglio dc'MM. durante la discus- 
sione del progetto di legge proposto dal P. Piazzi per rendere uniformi 
i pesi e le misure dei reali dominj al di qua del Faro, e del corrispon- 
dente avviso della Consulta di Stato , non si sa per quale incidente si 
dimandò al Direttore generale de’ ponti e strade i quanti palmi e quanti 
i passi contenesse il miglio, misura itineraria del regno di Napoli » . 

Nel mano seguente inteso quel Consiglio d’ ingegneri si rispose : 
» Che il miglio adoperato nel regno di Napoli essendo il cosi detto mi- 
j glio geografico , che si contiene sessanta volte in ogni grado del me- 
» ridiano , fatti i calcoli convenienti , sul rapporto del metro francese, 
> al grado suddetto , e del metro medesimo al palmo , secondo i con- 
i fronti eseguiti dalla Commcssionc del 1811 risulta di palmi 70*3, Atifi 
» giusta il campione in ferro di Castel Capuano , ed i passi geografici 
1 ioo 3 , 3488 , ciascuno di palmi sette ». 

A questa risposta si aggiungeva come osservazione, che qualora si 
volesse , come sarebbe desiderabile per gli usi civili , che il palmo fosse 
aliquota esatta del passo e del miglio , basterebbe aumentare il palmo 
di rrr 1 quantità appena sensibile. Sarebbe cosi il miglio 60“ parte del 
grado del meridiano di 7000 palmi , c di mille passi precisamente. II 
miglio , il passo , ed il palmo diventerebbero parti aliquote esatte del 
meridiano , e la quantità di queste misure in ogni tempo potrebbe es- 
sere verificata , e riportata al suo tipo primitivo, quando anche se ne 
smarrissero i campioni. 

Questa osservazione sfuggita al P. Piazzi fe sorgere il pensiero al 
Direttore generale de’ ponti e strade di tentare 1 ’ adozione di questo nuo- 
vo palmo nelle misure de’ lavori. 11 consigliava h) comodità de’ calcoli, 
la coincidenza che cosi si otteneva delle misure itinerarie con quelle 
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commerciali seguite uè’ pubblici lavori , e la economia finalmente se 
pure può dirsi , conservando le stesse tariffe di prezzo per gli appalta, 
tori. 11 tentativo riuscì felice ; la riforma fu introdotta tranquillamente, 
e da quell’ epoca il palmo conosciuto nella misura de' pubblici lavori 
generalmente è il palmo del campione di Gastei Capuano accresciuto di 
una sua duecentonovantanoveshna parte. 

A quel tempo già lo stesso palmo, settima parte del passo itinera- 
rio , mille del quale costituiscono il miglio italiano di 60 a grado tro- 
vavasi adottato dal Colonnello Visconti ne’ lavori geodetici del reale Offi- 
cio topografico. Già lo stesso palmo per disposizione del Generale Nu- 
genl , e per opera del Generale Brocchetti era stato inciso in metallo, 
per provvederne ogni uffiziale dell’Officio topografico e dello stato mag- 
giore. 

Successivamente trovandosi già così introdotto il nuovo palmo di 
cui si sono enunciati i vantaggi , si avvisò il Colonnello Visconti di 
esaminare se le unità delie altre nostre misure di peso , e di capacità 
per gli aridi , e pe’ liquidi si trovassero mai serbare de' rapporti in nu- 
meri interi con quella unità di misura lineare. Da principio forse questa 
indagine servì solamente ad occupare qualche suo momento di ozio. Per 
fortuna rinvenne che il nostro tomolo, misura di capacità per gli aridi, 
sia eguale a 3 , 8 palmi cilindrici , cioè che dieci tomoli pareggiano 
38 palmi cilindrici (a); che il barile misura di capacità pel vino, aceto ec. 
sia eguale a tre palmi cilindrici , colla differenza disprezzabilissima di 
uno per ogni nulle ; che lo stajo misura per l’ olio , sia v* palmi cilin- 
drici , pesando nell' aria in Napoli , alla media pressione e temperatura 
rotoli io y j e finalmente che la libbra sia uguale ad 7-77 del peso nel 
vuoto di un barile di acqua distillata alla massima densità , cioè a 
3 ", 3 H. colla sola differenza in più sulla libbra in uso di quattro per ogni 


(a) La Commegsione posteriormente dietro rigorosi e ripetuti esperimenti avendo 
trovato che it tomolo sìa uguale a litri di Francia 55, 55 ha proposto di adottarsi 
per la misura del tomolo 3 palmi cubici , che uguagliano litri 55, 54 in vece di 
3, !j palmi cilindrici , secondo la proposiiionc del Colonnello Visconti. 
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centomila , sicché risulterebbe questo aumento di oncia i -J su dieci 
cantàri. 

Questi felici risuitamenti lo persuasero a compilare la memoria che 
ha dato occasione al progetto attualmente in discussione. Egli la lesse 
dapprima alla reale Accademia delle scienze, che forse non rilevò tutta 
la utilità che poteva derivarne. Ad ogni modo volle darne conoscenza 
con elogio al Ministero degli affari interni. 

Premessa questa storia , si vede a chiaro lume , che , adottandosi 
il sistema che si propone , altra novità non s' induce a tutto rigore in 
quello attuale che l’ accrescimento del palmo di Castel Capuano di una 
sua duecentonovantanovcsima parte. Tutte le altre unità di misure sono 
conservate nella loro piena integrità , e ne sono rilevati i rapporti col 
palmo , unità della misura lineare, per farne base del sistema. 

E ritornando al palmo , cosa è mai questo accrescimento di una 
duecentonovantanovesima sua parte? Per giudicarne bisogna avere os- 
servato per poco il campione che si conserva al Castel Capuano. Con- 
siste in una verga di ferro parallellepipeda aggiustata a martello , le 
di cui facce non appianate a pialla , e neanche a linea , presentano 
tutti gli avvallamenti prodotti da' colpi che nella costruzione ne han fatto 
governo. Le divisioni estreme che limitano i quattro palmi , o la mezza- 
canna sono praticate a taglio di lima , che per conseguenza presentano 
in sezione un angolo il di cui vertice è nel fondo del taglio, ed i lati 
si estendono alla superficie della verga medesima , presentando un’aper- 
tura piò o meno grande secondo l'ineguaglianza della profondità dello 
stesso taglio. Oltre a ciò alcuni almeno di que’ tagli si rilevano incli- 
nati sulle facce opposte della verga. 

Or come mai è possibile che le copie che si estraggono da siffatto 
campione sieno tra loro uniformi ? Le differenze che necessariamente 
debbono risultarne potranno essere più disprezzabili di una duecentono- 
vantanovesima parte che su cento palmi aumenta la misura di quattro 
sole once , o sia di un terzo di palmo ? 

Sarebbe , dimando , una provvida misura amministrativa quella 
di sostituire al campione di Castel Capuano un altro costruito a regola 
di arte in materiale meno alterabile , sol per evitare la diffurmilà dei 
cosi detti pantriti ? 
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Nella esecuzione , certamente , allorché si vorrà conoscere rigoro- 
samente la lunghezza di quello esistente , dovrà senz’ altro incontrarsi 
un ambiguo sul quale bisognerà transigere nel miglior modo possibile. 
Altronde, considerando che ool piceiolissimo accrescimento di parte 
il palmo diventi la 4-20ooo"“ del grado del meridiano terrestre, si pre- 
senta immediatamente il pensiero che tale sia stato in origine , e che 
il campione che si conserva sia un’aberrazione del tipo primitivo dovuta 
alla negligenza messa nel tramandarlo alla posterità. Ovvero, che adot- 
tato il palmo attuale in tempi meno illuminali , per mancanza di me- 
todi più rigorosi , fu necessità rimanersi all’ approssimazione, rimetten- 
done a miglior tempo la determinazione precisa. 

Neanche ora si rettificherà quell'aberrazione? questa determina- 
zione rigorosa non sarà praticata nel doversi misurare un campione di 
tanto incerte dimensioni? 

Ed è così che la cosa dev’ esser messa in esecuzione : sostituendo 
cioè all’ attuale campione un altro in quel modo corretto. La differenza 
picciolissima di 4- per ogni cento , veduta la necessaria difformità delle 
mczzccanne , che servono al commercio , non sarà avvertite , come si- 
nora non l’ avvertirono gli appaltatori di ponti e strade. 

0 palmo e la canna oltre ad essere elementi delle misure superfi- 
ciali , servono principalmente a regolare i valori nella compra e ven- 
dita de’ tessuti di ogni specie. Nel fatto coll’ aumento insensibile <fi cui 
è quistione , si accorderebbe un piceiolissimo compenso ai compratori a 
fronte della libertà irreprimibile che rimane ai venditori di diminuirne 
la lunghezza nel misurare, allontanando con maggior forza l’una dall’al- 
tra le due mani , o rendendo più o meno divergenti i due pollici. 

Sin qui del sistema che si propone. Ma la Consulta ha pronunziato 
nel 1827 , e ripete ora il Consultore incaricato del rapporto t che il 
J primo de’ progetti del P. Piazzi il quale riduceasi soltanto a render 
• comuni per questi reali dominj i pesi e le misure della capitale, con 
> qualche leggerissima rettifica , fosse P unico espediente convenevole 
» per non mettere inutilmente a soqquadro tutto il commercio , tulle 
» le domestiche economie, a 

Si vegga quanto sia ciò vero , ritenendo che la sola variazione 
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che si porterebbe nel sistema attuale con quello che si propone , in quanto 
alle misure lineari, a quelle di capacità per gli aridi, pel vino, e per 
l’olio, ed a’ pesi, sia l’aumentare il palmo di una sua trecentesima parte. 
E come indicando il primo tra’ sistemi del P. Piazzi , il Consultore e Re- 
latore forse intenderà del terzo che è quello esaminato particolarmente 
dalla Consulta nell’ anno 1827 , cosi gioverà di passare a rivista per 
intero tuttociò che allora fu proposto dal P. Piazzi. 

Col primo sistema del P. Piazzi si facevano uguali alla canna di 
otto palmi tanto il posso itinerario quanto 1 ’ agrimensorio. Vale a dire 
si aumentava il miglio di palmi 976 , 5584 - (a) , ed il passo agrimen- 
sorio del Tavoliere che è il più comunemente adoperato , di 9,09 per 
ogni cento. 

Conservava il moggio agrimensorio di 900 passi , ma come aveva 
già alterata la lunghezza del passo , aumentava così il moggio del 19 
circa per cento. 

Faceva la caraffa , misura del vino , di 64 once cube del palmo 
di Castel Capuano , e sopprimeva la caraffa detta a minuto. Or essendo 
la caralTa da zecca di once cube 67 , 85 , e quella a minuto di once 
cube 61 , 68 , egli ne assumeva un’ altra del tutto nuova che neanche 
era la media tra le due la quale risulterebbe di once 64 { circa. 

Fissava il barile a 66 delle suddette caraffe, vale a dire ad once 
cube 4224 - Il barile attuale è di once cube 4071, 5 o. Quindi egli lo 
aumentava di o. c. i 52 , So circa. Lo stesso analogamente per la botte. 

Faceva un nuovo tomolo del cubo del palmo che è la terza parte 
presso a poco del tomolo attuale , e riteneva lo stesso nome. 

Col secondo sistema il palmo era diviso in dicci once in vece di 
dodici , e 1 ’ oncia in dieci minuti. Adottava cioè la suddivisione deci- 
male per questa sola misura. Chiamava moggio il quadrato di 3 a canne 
o passi , aumentando così il moggio attuale di 43 7 per 100 circa. 

Col terzo sistema finalmente si faceva il miglio di passi 876 , o 
sia di palmi 7008. 


(a) Il miglio italiano è 70 a 3 , 44 l 6 palmi di Castel Capuano, 
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Il barile era di 64. caraffe , cioè di once cube 409® > maggiore 
dell’ attuale di ^ circa per ogni cento. 

Prendeva la stessa caraffa , misura del vino , per unità di misura 
dell' olio , e riduceva Io stajo a rotola io da rotoli io j considerandolo 
come misura di peso solameli te , e non più di capacità. Questo solo ar- 
ticolo è quel soqquadro che si teme. 

La Consulta di Stato , modificando le proposizioni del P. Piazzi 
propose 

Di farsi il miglio di passi 916 \ , ciòfe di palmi 7328, quindi per 
palmi 328 maggiore dell’ attuale. 

Per le misure dell’ olio riprovò sodamente la doppia misura a peso 
ed a capacità. 

Al rotolò di once 33 j- sostituì F altro di once 36 . 

, Sarà ora facile di giudicare quale de’ sistemi sia preferibile sotto 
F aspetto di conservare lo stato attuate delle cose il più che sia possibile. 

Si esaminino ora le considerazioni che precedono l’avviso della Com- 
mestione della Consulta , c f avviso medesimo che si presenta a discu- 
tere alla Consulta generale. 

1 ° Si ammette per principio che il più convenevole spedienfe sia 
1’ adottare i pesi e le misure della capitale per renderle comuni a tutto 
il Regno , senza incaricarsi che questa appunto è la base del sistema 
che ri propone , il quale anche sotto questo aspetto è preferibile a tutti 
i sistemi del P. Piazzi che si commendano. 

2. ° Si suppone che il primo progetto del P. Piazzi contenga le 

minime variazioni possibili a’ pesi ed alle misure in uso , mentrechè 
col sistema medesimo si accresceva il passo agrario di g rfi per cen- 
to , il moggio di 19 per cento , la caraffa di circa 3 j per } , il ba- 
rile e la botte di 3 f per 100, e si diminuiva di due terzi il tomolo. 

3 . “ Si riferisce il parere della Consulta del 1827 al primo dc’tre 

progetti del P. Piazzi , quando che il terzo o non il primo fu allora 

dalla Consulta esaminato. 

4 ° Proponendosi còme ottimo quel progetto che faccia le mini- 
me variazioni, non si Considera che nel fatto il progetto che si propone 
conserva i pesi e le misure in uso, tali quali sono, e per una sola di 
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esse propone una variazione impercettibile. Estende poi a mille passi 
quadrati la misura superficiale agraria , perchè non potrebbe altrimenti 
ottenersi il vantaggio della suddivisione decimale , ed un comodo rag- 
guaglio colle altre misure lineari e superficiali. 

5.° Si eleva a difficoltà quel che è merito del progetto , cioè di 
non doversi far novità intorno allo stajo da olio , o sia di conservarsi 
questa misura come è attualmente in quanto al peso , ed in quanto alla 
capacità. 

6° Si trae altro argomento di difficoltà da quel che la Comtnes- 
sione de’ pesi e misure ha rilevato in lode del progetto del Colonnello 
Visconti , cioè che niuno cambiamento debba esser fatto a’ campioni , 
tranne una modificazione impercettibile a quello della misura lineare. 

Si ricava altro argomento di opposizione dalla necessità di 
conservare i pesi delle gemme e de’ metalli preziosi , senza considerare 
che per questi vale altro sistema di convenzione comune alle piazze ed 
zdle zecche di tutta l’Europa. 

8.° S' intende di escludere ogni riforma nelle misure lineari per 
la difficoltà che si scontrerebbe ne' ragguagli colle misure attuali di Na- 
poli , con quelle di Sicilia , e col sistema metrico francese , la qual 
considerazione è falsa sotto tutti e Ire gli oggetti suoi, perchè, non in- 
troducendo differenze sensibili colle misure di Napoli , non dà luogo a 
ragguagli ; perche se non sono nccessarj nuovi ragguagli , o se ve ne 
saran pochi , di tanto saran mutati i ragguagli colle misure di Sicilia di 
quanto lo saranno quelli di Napoli ; e finalmente perchè i ragguagli col 
sistema metrico francese (che sono tutti indicati nel progetto ) sono divenuti 
più facili a misura che noi ci siamo più avvicinati col progetto al sistema 
decimale. 

Ma la conclusione del rapporto colpisce più de’ suoi motivi, giac- 
ché non si sa come s include quella base del progetto , ad escludere la 
quale sembra tutto quel lavoro diretto. Goncbiude il rapporto t che il 
> sistema de’ pesi , e misure in uso nella città di Napoli si renda ge- 
i nerale per tutti i reali dominj (senza dire se colle massime varia- 
li zioni del P. Piazzi o colle minime di Visconti ) e che il campione del 
i palmo sia ragguaglialo alla scltemilcsima parte del minuto del meri- 
» diano terrestre ( che è il palmo di Visconti ) ». 
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Da quali premesse nasce questa conseguenza? Si ammette la base 
del progetto , e se ne rifiutano le conseguenze? 

L'autore del progetto non dee saper grado di questa concessione 
all' autore del rapporto , perchè è un dono involontario ; o piuttosto una 
pietra gettata a caso che è caduta in un sito , mcnlrechè era destinata 
ad un altro. 


S.VVeitMHWtO* 


I citali nelle osservazioni falle su i Ire seguenti pareri 
, Iella Consulta , si riferiscono al rapporto presente del Colonnello 
Visconti. 



■Su t ^ rfCTOC ■: r * «Sfcw» 

' tnjjB syi-fcS u.-' <>. n < 
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DELLA RIFORMA DE’ PESI E DELLE MISURE 

RAPPORTO PER SUA MAESTÀ 

DELLA 


CONSULTA DE’ REALI DOM 1 NJ 
DI QUA DEL FARO. 


Del gravissimo affare della riforma dei nostri pesi c delle nostre 
misure, progettata dal Colonnello Visconti, la Consulta di qua dal Faro, 
si è in preferenza d' ogni altra faccenda, giusta un reai comando, oc- 
cupato quest’oggi, 7 di aprile 1837, a rapporto del duca di Avena; 
c tosto ne dà conto a S. M. a redazione del commendalor Capone. 

Il lodalo Consultar conunessnrio, escluso il progetto del Colonnello 
Visconti, ha opinato per l’adozione, in tutta la parte continentale del 
regno, del sistema metrico francese; che egli col Colonnello Aclou, che 
gli ha aderito, chiamano universale. 

La Consulta non ha potuto concorrervi , per la potentissima ragio- 
ne, che tal sistema è bellissimo, come metodo scientifico, ma non è 
buono per la pratica comune di alcun popolo dominato da vecchie abi- 
tudini. Ed infatti sono quasi cinquantanni, ch’egli è sorto -in Francia 
c la nozione non ha saputo adattarvisi, ad onta di tutti gli sforzi del 
potere. 1 venditori, i mercanti tengono esposte presso loro lo tavole di 
confronto tra il vecchio, ed il nuovo stile; e fanno uso del nuovo in 
quanto vi sono obbligali nelle scritture legali. Cosi noi facevamo sotto 
la militare occupazione , quando sforzati di esprimere il nostro numera- 
rio in lire e centesimi , non dicevamo mai tante lire e tanti centesimi , 
se non con soggiungere , pari a tanti ducati, ed a tante grana. E 
fu forza , che quel governo lo tollerasse. Cosi si fa tuttora in Sicilia , 
dopo introdottivi i posi e le misure del P. Piazzi , benché non molto 
varianti dagli usi antichi dell’isola. Ma tornando a’ francesi, non b paese 
al mondo, dove i governanti abbiano più volte tentala tale innovazione, 
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e dove i governali abbiano opposta una più costante ritrosia. Questo 
pensiere comincia da Carlo Magno il quale si fermò al disegno solo. 
Filippo il lungo, assai tempo appresso, andò fino alla esecuzione; che 
cominciala appena cagionò una rivolta quasi generale nel regno. Si 
truovano diverse ordinanze di Luigi XI, di Fuakchco 1, di Arrigo II, 
di Carlo IX, e di Arrigo 111, delle quali niuna fu eseguita. Quando, 
sotto Luigi XIV, si lavorò al codice mercantile, questo progetto risorse 
di nuovo, ed arrenò del pari, malgrado delle molte memorie, che fu- 
rono fatte per la riuscita. Talché il Presidente di Uoktssquiku ebbe ad 
annoverarlo tra quei tentativi, che partoriscono maggiori inconvenienti, 
che non son quelli , cui si cerca riparare. Ma la impresa fu ripigliata 
con isforzi maggiori , nel tempo di ogni novità, quando venne dichia- 
rata la guerra a tutte le idee ricevute; cioè dall’Assemblea Costituente, 
e dalle sussecutive legislature. Si cambiarono in questa parte i vocaboli, 
si cambiarono le cose , si cambiò la maniera di conteggiare ; e i fran- 
cesi , che generalmente si piegavano a tutte le pratiche nuove , non 
seppero arrendersi a questa. Si trattava di disimparare voci e idee , che 
si erano imparate dalla infanzia, per apprenderne 'delle novelle, che non 
avevano colle prime alcuna analogìa ; e di dare agli alti della mente 
una direzione faticosa, di che il volgo non era capace. 

I vocaboli furon quasi al tutto tolti dal greco ; i quali se facilita- 
van la intelligenza ai pochi eruditi , si affacciavano strani alle orecchie 
della moltitudine , e forse la facea sospettosa di aguati sotto l’ insolito 
gergo; Metro, Aro, Siero, Litro, Grammo , Decimetro , Centime- 
tro ec. Decametro , Edometro, Chilometro , Miriametro ec. ec. Le 
nuove nomenclature stan bene nflle scienze, come nella moderna Chi- 
mica; perchè se ne fa uno studio di proposito, nel quale s'imparano 
cose e parole. Quindi avvenne , che i soli cultori di quelle scienze, che 
ammettono calcoli , presero ad usare del nuovo metodo , che per tal 
riguardo si può dire universale ; ma il voto della legge , che lo aveva 
prescritto al popolo , rimase deluso. Ed oggidì in capo quasi di cin- 
quant’ anni , si rimuggina ancora questa materia ; prova della insuffi- 
cienza di quanto finora si è fatto. 

Profittando di tante sperienze il Colonnello Visconti ha veduto bene 


Digitized by Google 



So 

che per riuscire in questo punto bisognava attenersi il più che fosse 
possibile alle cose ed a’ vocaboli esitati , correggendo soltanto e parca- 
mente il nostro sistema antico, senza distruggerlo e senza sconvolgerlo. 

Nel suo lavoro si posson distinguere tre cose : 
i. Egli propone una rettifica del palmo napolitano, a cui ag- 
giugne o restituisce una quantità impercettibile, che lo rende perfetto. 

©JSetvaikme. 

Rettifica , o , per meglio dire, restituisce il palmo napolitano 
alta sua vera lunghezza originale ( §§. s8. a 3a J. 

3 . Fa derivare dal nostro palmo cosi rettificato tutte le altre mi- 
sure e tutti i pesi napolitani , con qualche insensibile alterazione , e 
senza cambiarne i nomi. 

Gmcivuìom. 

Con ninna alterazione di sorta alcuna , poiché il tomolo , il 
barile , la caraffa , lo stajo , i oncia , la libbra , il rotolo , tutti 
rimangono csatlissimamente quali sempre sono siati , e quali sono 
tuttavia. 

3. Rende comune a tutta la parte del regno di qua dal Faro il 
sistema cosi composto de' pesi e delle misure di Napoli. 



Cominciando dal terzo capo , la Consulta riflette , che non si può 
dare una accomunazione meno incomoda alle provincic , che quella 
degli usi della capitale. Per le continue relazioni, ch’esse hanno colla 
città dominante , pochi sono che ignorino perfettamente le sue costu- 
manze. Sicché per loro non si tratta generalmente di disimparare il 
vecchio , e d’ imparare il nuovo , ma soltanto di disimparare il vec- 
chio. Nondimeno questo solo non fa che la cosa sia agevolissima , e 
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che non abbia bisogno di molte preparazioni, di molti riguardi, e di 
tempo lungo , per vedere messo in opera il cambiamento. 

©SJCtVOiiot t*. 

Non vi bisognano nè molte preparazioni , nè molti riguardi , 
nè tempo lungo siccome col fatto ce lo ha dimostrato V Inghilterra; 
tanto più quando si lascia la libertà a' particolari di far uso delle 
misure che loro aggradano , a condizione di ben definirle ( §§. 3 g, 

47 , 48, 4g, So ). 


La Consulta stima perciò, che poiché sarà stabilita la cosa per la 
capitale , si debba dare alle provincie un tempo prolisso « perché la 
novità si renda obbligatoria per esse ; e frattanto , che si formino e 
spargansi delle tavole di ragguaglio per ciascun luogo , e delle me- 
morie istruttive , a cura degl' Intendenti ; si raccolgano de* lumi dai 
Consigli provinciali ; si propongano tutte le facilitazioni e le prepara- 
zioni necessarie ; si vegga se vi sarà mestieri di qualche eccezione per 
qualche piazza importante al commercio esterno ; e si faccia tutto quello, 
che all' uopo suggerirà la prudenza. Con questo andamento e con questa 
pazienza si potrà ottenere ciò , che altrove è riuscito vano. 


©Wetvo*«oH«. 


Per la capitate è già stabilito , poiché sono le sue misure ed 
i suoi pesi che si adottano , e perciò non si può dire 1 sarà sta- 
bilito ì . J Consigli provinciali hanno sempre dimandato un sistema 
uniforme ( §• 3 q ) ; nè vi sono eccezioni da proporre, mentre da 
quanto di sopra è stato esposto chiaro si scorge che nè il commer- 
cio esterno, nè il commercio interno, nè le contrattazioni partico- 
lari ne potranno soffrire , a motivo che il sistema in quistione si 
propone che sia obbligatario per le sole autorità ed amministrazioni 
pubbliche ( §§. 47, So ) . 


21 
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li. 


Riducendoci per ora alla capitale , il progetto del Colonnello Vi- 
sconti sembra felice in sè stesso , e di non difficile pratica, perchè non 
sacriCca gli usi del paese al suo sistema , ma sibbene accomoda il suo 
sistema a’ delti usi. Ma perchè ha ricevuta qualche contraddizione , c 
non ha incontrata l’adesione piena dell’Accademia delle scienze ; e per- 
chè non è stato appieno esaminato ne’suoi risultamene pratici , de'quali 
non si sa bene , se possano inferire alcun disturbo alle Reali Finanze, 
ed agl’ interessi privati , ne’ varj rami , che vi andrebbero soggetti ; 
e perchè infine in affare cosi momentoso niunn indagine è soverchia; 
crede la Consulta di aver bisogno di altra istruziono, da darsi da una 
Commessione , se S. M. l’ approvi , la quale raccolga e riunisca tutti 
i lumi teoretici, speziali della materia, e la cognizione pratica de’vaij 
rami , clic possano esservi interessali. E poiché saggiamente nel Mini- 
stero dell’ interno furono uditi parecchi valentuomini, prima di rimet- 
tersi la faccenda alla Consulta, tra’ quali però non ebbe parte niun fun- 
zionario amministrativo , da cui potessero emanare i lumi pratici , in- 
dispensabili nella cosa ; essa Consulta propone, che al Cavalier Ruggiero, 
al Cavalier Flauto , professori pubblici di matematica pura e mista, al 
Direttore delia specola , allo stesso Colonnello Visconti , adoperati già 
dal Ministero , si uniscano il Direttore de’ ponti e delle strade , il Di- 
rettore generale de’ dazj indiretti , il Presidente della Camera di com- 
mercio di Napoli , il Procurafor generalo Cavalier Fortunato , come 
Presidente delle contribuzioni dirette ; e tutti formino , sotto la presi- 
denza del Cavalier Fortunato , la desiderata Commcssione. 

Si fatta Commessione dovrebbe esaminar da capo il progetto del 
Colonnello Visconti , così in sè stesso e nella parte tecnica , come in 
ordine agl’ interessi pnbblici e privati ; prendendo i funzionarj politici 
le istruzioni del Ministro delle reali Finanze , in tatto ciò , che appar- 
tiene alle cure di quel dipartimento , sia per riguardo alle tariffe do- 
ganali , sia por riguardo a’ ruoli fondiarj , sia per riguardo a qualun- 
que altro oggetto , che possa interessare il regio erario. Di lutto la det- 
ta Commessione avrebbe a fare distinta relazione , con dire spezialmente 
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quali strumenti di pesi e misure si debbano in Napoli rifare , per ser- 
vire alla riforma della capitale. Pervenuta la delta relazione , la Con- 
sulta la esaminerà in tutte le sue parti, se piacerà a S. M. , e indi le 
sommetterà il suo parere diliinilivo sopra tutto. 


Non si conosce ove si abbia letto che il sistema del Visconti 
non abbia incontrata l' adesione piena della reai Accademia delle 
scienze, mentre è un fatto che t" Accademia stessa non solo lo ap- 
provò, ma volle raccomandarlo al reai Governo. La Commessione 
del i83a fu anche d unanime parere; poiché se alcuno de suoi 
componenti opinò diversamente su qualche oggetto durante la di- 
scussione , si uniformò poi al parere degli altri. Certamente non 
si richiederà che il parere d' un adunanza , perchè sia valido, non 
venga nella discussione combattuto da alcuno in qualche sua par- 
te , poiché in tal modo si rischierebbe a non veder mai decisa 
questione alcuna. Se la Consulta brama che non si decida mai que- 
sto affare de pesi e delle misure , otterrà l intento suo col preten- 
dere una piena adesione senza nè anche f ombra di qualche diffi- 
coltà incontrala nella discussione. Se però senza alcuna partico- 
lare passione si voglia decidere l'affare, bisognerà contentarsi del 
parere della maggioranza , specialmente quando la maggioranza 
stessa sia forte , e vieppiù quando ninno si protesti in contrario 
dando un parere diverso , e volendo che sia inserito nel verbale 
o nel rapporto, e che sia in tal modo fatto conoscere a chi spetta. 
Perchè dunque i Consultori Duca di Avena c Barone Aclon 'so- 
rtosi pronunciati per un altro sistema , e perchè S. E. il Presi- 
dente nel suo particolare ha opinalo che si lascino nel toro attuale 
stato i pesi e le misure diverse delle provvide al di qua del Fa- 
ro; per coleste dissidenze si dovrà porre in non cale il parere della 
maggioranza della Consulta , del quale ora si tratta ? E dopo che 
un Accademia reale delle scienze, e che la Commessione del i83a 
composta di matematici ed accademici dopo che que' dotti consessi 
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han pronunciato per ciocché riguarda le teoriche, ti vorrà ancora 
che le teoriche elesse sieno esaminate da una Commessane mista 
siccome qui si propone? Gl' interessi pubblici e privali non vengono 
menomamente turbati nel sistema proposto , e meno ancora la do- 
gana , il catasto e ’l regio erario. Le tariffe doganali sono basale 
sulle misure e su i pesi di Napoli che sono quelle appunte del 
sistema in esame ; e la contribuzione fondiaria pioggia sull impo- 
nibile e non sulla estensione del fondo ( §. 4-2° )• 

Si parla di pesi e di misure da rifare mentre nulla si altera 
de' pesi e delle misure attuali di Napoli. Piuttosto si dovrà trat- 
tare della verifica de vecchi campioni , non mai della costruzione 
di campioni novelli; e ciò c affare di regolamento particolare, non 
di una legge sulla uniformità de pesi e delle misure. In somma 
qui si propongono cose che nè sono necessarie, nò sono conducenti 
all oggetto. 

Non si creda però che si tema la creazione della Commestione 
che qui si propone, poiché è si chiaro 1 affare che non sembra 
possibile far de’ cambiamenti utili al sistema proposto. A fine però 
di non trarre in lungo la faccenda, quando che si volesse nomi- 
nare la Commessione suddetta, bisognerebbe ingiugnerle che termi- 
nasse in un mese il suo lavoro , e che ne presentasse i risuUamenli 
alla Segreteria di Stato e Ministero degli affari interni, il quale 
dovrebbe al più presto presentarli al Re ( N. S. ) muniti del suo 
parere. 

La Consulta crede in oltre , che si debbano raccomandare alla 
Commessione le tre seguenti mire in particolare : 

1. ° Che un giorno, il nuovo sistema metrico , quaudo Tosse a- 
dottalo nella capitale , potrà esser quello delle provincie ; acciocché 
guardino ancora a’ loro bisogni ed a' loro comodi. 

2. ° Che nel conflitto delle idee non si sagrifichi mai la utilità 
pratica al rigor sistematico , poiché qui non si tratta di una invenzione 
puramente scientifica , ma di fare una legge , e le leggi son dedicate 
essenzialmente a provvedere a' bisogni ed a’ comodi de’ popoli. 
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3 .* Che si badi bene , che nel commercio cogli esteri i nazio- 
nali non vengano , per effetto delle novelle misure , a perdere qualun- 
que minima parte de’ prezzi convenuti ; poiché le parti più disprezza- 
bili sopra un tomolo , per esempio , e sopra un cantajo , divengono , 
importantissime sopra le gran quantità ; c se ne farebbe un regalo ai 
forestieri , non consentendo le abitudini del commercio , che si aumen- 
tasse di un grano o di un mezzo grano , il prezzo di un tomolo di 
frumento o di granone. E viceversa , che gli esteri non vengano di 
niente (rodati , né messi in sospetto di frode. 

0AJecva&iotK. 

E poiché il sistema che qui vien chiamato nuovo , tale non 
è in modo alcuno siccome si è qui sopra dimostrato ; ne risulta 
chiaro che non sussiste il bisogno di quanto qui vien proposto. 

Ili 

La correzione del nostro palmo può considerarsi isolatamente in se 
stessa , e come principio del sistema del Colonnello Visconti. Comincisi 
dall’ isolato. Il campione del palmo napolitano si truova depositato , 
come si dice , in Castel Capuano , ed è una spranga di ferro mal ta- 
gliata agli estremi , e facilmente corrosa dal tempo. Nello stato attuale 
vi manca la 299"* parte ( che diremo la quasi trecentesima ) , e forse 
anche non vi manca , prendendosi gli estremi da’ punti più sporgenti 
per porlo in corrispondenza col miglio italiano , senza un rotto di più 
nè di meno. Imperciocché un miglio italiano fa mille passi giusti , e 
il passo fa sette di questi palmi rettificati. Sicché il nostro palmo cor- 
retto , preso settemila volto , compone esattamente il miglio italiano ; 
vale a dire , come parlano i matematici , è una parte aliquota del mi- 
glio. Il miglio italiano, eh’ è la misura massima di lunghezza per noi, 
preso sessanta volte agguaglia esattamente un grado d’ un meridiano 
terrestre. E quindi il palmo napolitano colla insensibile correzione che 
si propone , diviene anche esso aliquota del meridiano , come lo è di- 
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ventalo dei miglio, l'cr conseguenza diviene misura naturale ed inva- 
riabile , a cui niunu accidente di alterazione , di dispersione , di per- 
dita totale del nuovo campione , potrebbe inferire alcun torto ; esisten- 
done sempre la misura originale in natura , e ne’ libri degli astronomi 
c vie’ geografi , alli quali si può sempre provocare (a). 

©Atnvnsirm. 

Su questo affare del palmo si leggano i io a tg c sq 
yg a 32 , c verrà chiarito quanto qui si espone. 

Questa coincidenza del nostro palmo c del miglio italiano con una 
parte aliquota del meridiano terrestre ci pone , son già molti secoli , 
di sopra a tutte le nazioni colte ili Europa. Il sistema metrico francese 
ha tre caratteri , che lo distinguono da ogni altro : 

1. ° La linea, eh’ essi han chiamata metro , è parte aliquote , 
ed aliquote decimale del meridiano terrestre ; è quasi il quadruplo del 
nostro palmo , quasi la nostra mczzacanna. 

2 . ° Da questa linea detta metro fan generare esattamente i Fran- 
cesi , secondo le regolo matematiche , tutte le altre misure , non solo 
di lunghezza e di superficie , ma benanche di capacità de' liquidi e de- 
gli aridi , e Inai anche de’ pesi. 

3. " Tutti i loro pesi e le loro misure gli fan salire di diari in 
dieci ; dieci metri fanno il decametro , dicci decametri fanno l’edome- 
tro , dieci edometri fanno il chiliamelro , dieci chiliamclri fanno ‘il nà- 


ta) Mentre che la Coniulta gì occupava deH’ oggetto , è avvenuto, che nel ri- 
pulirai il colounaio del duomo, si è trovala in lì fisa al pilastro ultimo, a man sini- 
stra in entrando , un’ asta di ferro , indicante il passo napoletano ; che i nostri 
maggiori diedero a custodire alla 'chiesa matrice , in tempo antichissimo , c molto 
prima del suo ingrandimento, che fu sotto il i3oo. A questo allude il patto , che 
si legge ne’ nostri antichissimi strumenti di vendila de’ terreni : Ad passum ferrevm 
Sanclae Neapolitanac Ecelesiae. Chiocchi elu , in Calatolo Antistilum Neapp. 
l’hg. ao3. Celino , Notizie di Nap. T.’ I. p. 84.. Tocca agl’ intendenti il vedere 
so questo passo , olire V essere misure agraria , sia benanche itineraria , e die rap- 
porto abbia co) palmo c col miglio, 
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riainetro ec. ec. E slmilmente i rotti gli fan discendere di dieci in dieci; il 
metro, per esempio, si divide in dieci decimetri, il decimetro in dieci centi- 
metri, il centimetro in dieci millimetri ec.cc. A buon conto seguono esatta- 
mente in tutto il sistema il calcolo decimale; che noi abbiamo nelle sole mo- 
nete, ducati, carlini, grana, e cavalli, che oggidì si contano anche a dieci. 

De’ detti tre caratteri , il secondo e il terzo , inducendo nuovi pesi 
e nuove misure , c calcoli non familiari al volgo , si son trovati in con- 
traddizione colle idee e colle abitudini comuni. Il primo , che stabilisce 
una misura naturale ed invariabile nel metro , contiene una idea eccel- 
lente ; idea , a cui noi eravamo giunti assai prima. Comunemente i tipi 
delle prime misure sono stati presi dal corpo umano, il piede e il pas- 
so , il pollice , il dito , il cubito , ossia la lunghezza dello antibraccio ; 
fa tesa , ossia l' altezza della statura ec. Queste misure sono naturali ben- 
sì , ma variabili da uomo ad uomo , da nazione a nazione. Quella presa 
da una grandezza della terra non solo è naturale , ma è stabile e per- 
manente , com’ essa. Ma noi Italiani , e molto più noi Napoletani ave- 
vamo , son molti secoli , questo vantaggio. L’avevamo doppiamente nel 
miglio e nel palmo ; misure per noi massima e minima della lunghezza. 
E la nostra minima è molto più acconcia che la francese , poiché il 
metro, eh’ c quasi il quadruplo del palmo, è troppo lungo per unità di 
lunghezza , e subito fa discendere a’ rotti. Sicché, quando non rimanesse 
altra parte, che questa, del progetto del Visconti, la quale non ha incon- 
trato difficoltà presso alcuno, ce ne sarebbe assai per la gloria nazionale. 

Mossi da queste riflessioni il Maresciallo Lettieri ed il Commendator 
Capone inchinavano a separare la detta parte , ed a proporne l’ appro- 
vazione al Re ; ma il resto della Consulta , a cui essi si son facilmente 
uniti , ha creduto meglio di non dividere il progetto , e di sottoporlo 
tutto intero alla nuova disamina della proposta Commessione. 

E questo è tutto ciò , che , nella materia anzidetta , la Consulta 
rassegna olla sapienza di S. M. 

Napoli, 7 di Aprile, MDCCCXXXVII. 

Commendator Capone. 
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PRESIDENZA 


DELLA 

CONSULTA GENERALE 

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE. 


da) 


Sulla riforma dei pesi e delle misure nei reali dominj di qua 
Faro. 

I. 


Idee generali- 

t. Nobilissimo pensamento è nel vero (fucilo di una uniformiti! di 
pesi e di misure , ragguagliandole ai principj della scienza cqme a 
tipo comune : uguale e di più grande vantaggio sarebbe 1' uniformità 
universale delle monete. Che se le sentimentali utopie dell' abbate di 
Saint- Pierre potessero aver mai una realtà, se una perenne pace re- 
gnasse mi mondo , se le barriere delle dogane si abbassassero tutte 
innanzi al commercio , se concordi fossero le volontà di tutte le nazio- 
ni , di tutti i governi , se tutte queste belle cose potessero realizzarsi , 
e chi mai potrebbe disdirne l'utilità (a)? Ma ciò non c sperabile, e 
quindi rinunciando a metterci sul fatto dei pesi c delle misure in una 
stretta uniformità con tutte , o almeno con le principali nazioni com- 
mercianti , discendiamo da tanta altezza per limitarci ad un interesse 
tutto napoletano. Imperocché questa maniera di considerare le quislio- 
ni economiche le rende mirabilmente semplici. 


(a) Alcuni scicnzali desideravano che il giorno fosse diviso io io ore, l'ora 
in ino minuti, il minuto in 100 secondi. Ci mancherebbe anche questo! 
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Non v' ha più di noi chi rende omaggio alla scienza , ma non 
mai a costo di sacrificarvi gl' interessi materiali. Volere o non volere 
sono questi oggi i veri signori del moudo (a) : questa sentenza è emi- 
nentemente bassa e prosaica , ma è un fatto incontrastato di cui biso- 
gna soffrirne le conseguenze. Nel discorrere questo cose ragioneremo 
con molta franchezza di animo e di parole , perocchù lontani da pre- 
sunzione , rispettando le opinioni altrui , amiamo meglio errare che ta- 
cerci delle nostre. 

2. Una riforma è desiderata , è opportuna , sol quando molti , pa- 
tenti , gravi sono gl’ inconvenienti che risultano dal sistema che vuoisi 
riformare : ma ove sono queste doglianze dei proprietari , del commer- 
cio ? Si citano i voti dei Consigli provinciali ; ma una volta che questi 
Consigli nel 1831 furono consultati , ateuni, particolarmente il Consiglio 
provinciale di Napoli ( al certo il più importante ), non vi risposero, 
altri si divertirono a fare delle critiche scientifiche c molto ragionate 
sul progetto del P. Piazzi , altri desideravano una riforma de' pesi e 
delie misure , ma uniformandole al tipo di quelle di cui facevano essi 
uso: nè la cosa sarebbe ora diversa. Se i consigli provinciali la desidera- 
no, o almeno gli scienziati che ne fan parte la promuovono, ciascuno 
però vuole una riforma a modo suo , c che corrisponda ai suoi parti- 
colari bisogni , olle sue particolari abitudini , e non accoglierebbe con 
compiacenza quella riforma universale che non mai può fare la parte 
di tutti gli speciali desidera . 


©JOctvasioHf. 

Che * Consigli provinciali abbiano taluni taciuto ed altri fallo 
delle ragionale critiche quando furono consultati nel 182 1 sul pro- 
getto del P. Piazzi non deve recare meraviglia alcuna , mentre 


(a) Un nomo di ipirito diceva essere fattuale cosi pulita, cosi civile, cosi ele- 
gante società più nel senso del godo scudiere di D. Quiz ole che in quello del suo 
nobile padrone, e diceva una grande verità I 
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con quel progetto si rendevano comuni alle provincie al di qua del 
Faro le misure ed i pesi della capitale , non già come sono , ma 
alterati in modo da produrre imbarazzi e danni rilevanti nel com- 
mercio interno e coll' estero , siccome si è dimostralo nelle osser- 
vazioni apposte al rapporto di S. E. il Ministro Segretario di 
Stato degli affari interni. Che i •Consigli provinciali da molti anni 
in qua invochino un sistema metrico uniforme è un fallo che me- 
glio d' ogni altro lo potrà dimostrare la prelodala E. S. Che im- 
porta che un Consiglio desideri un sistema un po diverso da quello 
bramalo da un altro Consiglio ? Sempre però i voti replicatamente 
manifestati da Consigli medesimi fan conoscere il bisogno d un si- 
stema metrico uniforme. Quale debba essere un colai sistema per- 
chè appaghi i desiderj di tutti, e non produca imbarazzi nel com- 
mercio è cosa che spetta al Governo: e sembra che il sistema ora 
in quistione sia [unico che si possa con vantaggio universale adot- 
tare. D’altronde, se nello stato presente delle cognizioni e delle so- 
cietà civilizzate è ormai un dovere lo stabilire un sistema metrico 
uniforme per le provincie al di qua del Faro; non si potrà negare 
che in ogni tempo ed in ogni circostanza non si debba tollerare che 
le misure ed i pesi della capitale , i quali a buòn conio sono la 
base di quelli usali nelle provincie , rimangano ancora mal defi- 
niti ed incerti tra limili , che per quanto ristretti sieno, sono sem- 
pre disdiccvoli per ogni ben ordinala amministrazione. 

3. In tre modi può aversi una riforma de’ pesi e delle misure di 
uno stalo , e son quelli che indica nel suo dotto e luminoso rapporto 
l’onorovole Ministro degli aflari interni. Io mi servirò delle stesse sue pa- 
role; solo permettendomi d' invertire l’ ordine nel quale sono esposti. 

i. Inventare ua sistema nuovo , indipendente affano da ciò che 
esiste , e che abbia tutti i requisiti della perfezione. 

a. Ritenere comune all' intero stato il sistema metrico della ca- 
pitale o di qualunque parie di esso. 

3. Far precedere questo fatto dalle correzioni che si stimeranno 
convenienti , per renderlo più o meno perfetto , secondo le circostanze. 


% 
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Il ministro ritiene il terzo modo come il più regolare : ed invero 
il progetto de! colonnello Visconti ne è la più saggia espressione. 

E poiché ci è forza far parola di questo egregio lavoro , dobbia- 
mo ingenuamente confessare che non ù possibile farne uno più mode- 
rato , più semplice. Come il colonnello Visconti a buon dritto afferma, 
fummo tra i primi a conoscerne gli eminenti pregi (a) : aggiungiamo 
che a malincuore , e per gravissime considerazioni economiche , ci ve- 
diam costretti a farvi alcune osservazioni. E nel vero questo solo rifles- 
so ha potuto iarci resistere all'incanto, per dir così , che avevam pro- 
vato nell’ ammirare la facile , chiara sposizione dei principj sui quali 
il detto progetto è stabilito, i calmi, solidi argomenti che li sostengono, 
e 1’ arte esquisita con cui si erano cansale alcune grandi diflìcoltà , al- 
tre superate, altre rese minori. Ma dopo aver resa questa franca testi- 
monianza al sig. Visconti , speriamo che le nostre osservazioni ne acqui- 
steranno maggiore imparzialità. 

4- Il progetto del colonnello Visconti non induce teoricamente altra 
modificazione al sistema attuale , se non che l' accrescimento del palmo 
di Castel Capuano di una sua dugentonovanlanovesima parte : tutte le 
altre unità di misura sono conservate nella loro piena integrità , e ne 
sono rilevati i rapporti col palmo, unità della misura lineare per farne 
base del sistema (b). 


(a) < Il Consigliere di Stato Marchese di Pietracatella , essendo Ministro Segre- 
1 tario di Stato degli affari interni , fu il primo ad interessarsi grandemente , per- 

> che un sistema metrico uniforme fosse stabilito pei reali domimi a) di qua del 
) Faro , ed il sistema che io aveva proposto nella succennata Memoria ebbe la 

> sorte di meritare d' essere a tale oggetto preso da lui in considerasionei . Visconti, 
Rapporto tul sistema metrico da adoperarli in tutti i lavori del reale Officio 
topografico, 4 febbraio 1837. 

(b) 1 II campione che si conserva in Castel Capuano ( dice il colonnello Vi- 
1 sconti ) consiste in una verga di ferro paralieliepipeda aggiustata a martello, le 
s cui facce non appianate a pialla, e neppure a linea, presentano tutti gliavvalla- 
s menti prodotti dai colpi che nella costruzione ne ban fatto governo, te divisioni 

> estreme che limitano i quattro palmi , o la mezzacanna , sono praticate a taglio 

> di lima , che per conseguenza presentano in sezione un angolo , il cui vertice i 
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Noi non vediamo nel vero argomento alcuno che possa disdire 
quanto il signor Visconti propone , e teoricamente troviamo saggio , 
incontrastato il principio regolatore della riforma da lui proposta , ri- 
forma che con lievi modificazioni ci avvicina al sistema metrico deci- 
male francese. 

0SMCVOMONC. 

Si è di sopra dimostrato che il palmo napolitano non è an- 
cora ben definito da campioni ( §. tg)~, che il compionc di Gasici 
Capuano più non esiste ( §. 12° ) ; che ora ti è altro campione che 
dà il palmo di millimetri 264 in vece di aC 3 , 6 j stabilito dalla 
Commessione del 1811 ( §. >4- ) ; e finalmente che il vero palmo 
originale napolitano , per un cuso stranissimo c fortunatissimo in- 
sieme c appunto la 7000“ parie del minuto primo del meridiano 
hrreslrc (§§. 28 a 3 a ). Quello dunque che era una modificazione 
del palmo quando nel fS2S lessi la mia memoria alla reale Ac- 
cademia delle scienze, e quando operò la Commessione del fS 3 a, 
or si trova non essere più una modificazione, ma bensì un ritorno 
alla lunghezza vara cd originale del palmo. Nè un simile ritorno 
può trar seco imbarazzi nelle relazioni sociali, nelle misure e nelle 
contrattazioni, poiché da più anni il fallo lo sla dimostrando; cioè 
da che la Direzione generale di ponti, strade, acque c foreste ha 
prescritto il palmo in quistione per tulli i suoi lavori. 

Ma questo principio regolatore è poi strettamente seguilo dal co- 
lonnello Visconti ? Non al certo : saggio come egli è , docile alle os* 

> nel fondo del taglio , cd i lati si estendono atta superficie della verga medesima, 
a presentando un 1 apertura più o meno grande secondo la ineguaglianza della pro- 
1 fondita dcll’islcsso taglio. Or corno le copio che si estraggono dal suddetto cam- 
s pione possono essere uniformi ? Le differenze che necessariamente debbono risul- 
s tarne , sono al certo maggiori di una dugentonovontanovesima parto , che sopra 

> cento palmi aumenta la misura di quattro sole once, 0 sia d’un terzo di palmo 1? 

Noi ci protestiamo che sull’ assicurazione del sig. Colonnello Visconti ammet- 
uamo questa alterazione seguila nella misura di Castel Capuano. 
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sedazioni della Commessìone dell' Accademia , non sagrifìca al rigore 
del principio la facilità dell'applicazione: obbligato a fare delle con- 
cessioni , le fa di buon grado , come vedremo 'di qui a poco. 

0JSet*cuMoue 

Il principio regolatore del quale ai fa cenno non sembra ohe 
altro possa intendersi se non del- fare il palmo eguale ad una 
•jnoo" parte del miglio, o sia del minulo del meridiano terrestre. 
In tal caso si vedrà che. il risconti non ha mai devialo dal prin- 
cipio suddetto, poiché quel vero palmo originale è la base del si- 
stema metrico attuale della capitale, e di quello che si propone 
pe' reali dominj al di qua del Faro. Le concessioni qui ine a -donate 
furono di fare il tomolo di palmi tre cubi , e non già di 3,8 cilin- 
drici che il Visconti acca proposto nella sua memoria del 1828 ; 
e di fare la salma eguale a palmi cilindrici, cioè il quarto da 
olio di 1200 once cilindriche in vece di -j 3 proposti nella me- 
moria stessa. Ma tali mutazioni si fecero dalla Commestione del 
i 83 a perchè a richiesta del medesimo Visconti furono falli nuovi 
ed accurati sperimenti su i campioni del tomolo e dello stajo; mi- 
sure sulle quali il Visconti avea fondati dubbj , siccome si rileva 
dal rapporto di S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari 
interni, dal verbale della Commestione del /S 3 s, e da' §§, 22. e 2g 
della succitata memoria del Visconti. 

■»- , ctmnuba : II. 

V»*c'i ‘lièsfcswi ij-' 

Cenno delle varie riforme dei pesi e misure progettale nel Segno. 

r I n.'h !. v u ufcÉMb lì aHfc » . j *'#* 1 ’ 

5. A fare che tutto si chiarisca bene , il nostro ragionamento sarà 
da prendere più dall’ alto , e tesseremo brevemente la storia di questa 
riforma tra noi progettata. 

Ed in prima per ciò che riguarda la parte scientifica le opinioni 
sono state Ira noi assai disparate : si contraddicono a vicenda : non ve 
ne ha alcuna che possentemente signoreggi le altre. 
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I lavori eseguili da una Commessionc nel 1811 , per quanto pre- 
gevoli sieno , ebbero nondimeno uno scopo tutto speciale , quello cioè 
di render comune al regno di Napoli il sistema metrico decimale fran- 
cese. Era questo allora l’ interesse politico dei dominatori del tempo , 
al quale la Commessione dovette rassegnarsi. 

I progetti del P. Piani nel 1821 sono più i tentativi della solu- 
zione del problema , che una soluzione intera : imperocché i principi 
della scienza sono severi , assoluti', e non si prestano cosi facilmenta 
ad una duplice , disparata posizione , e quindi a duplici , disparati ri- 
sultamcnti , quali il P. Piazzi propone. Ma quel sommo uomo , che 
all’ altezza della dottrina univa la più ingenua modestia , riformava egli 
stesso le sue prime idee , e ne indicava altre nel 1825. 

Diverse ne presentava il Consiglio de’ ponti e strade ; diverse la 
Consulta nel 1826. Gravissime sono a tal proposito le parole contenuta 
nel rapporto diretto a S. M. dal Ministro degli affari interni cavalier 
Santangelo , e che giova letteralmente trascrivere , comechò piene di 
altissima ellicada. 

c Pare che il Consiglio de’ Ministri , tra le successive proposizioni 
1 e pentimenti del P. Piazzi , le correzioni suggerite dalla Consulta di 
j Stato , e l’ opinione del Consiglio di acque e strade , sia rimasto 
t incerto ed indeciso ». 

E non osando internarci nei minuti particolari delia discussione 
scientifica , ma stando sui generali , ci limiteremo a dar novelli argo- 
menti dell' incertezza nella quale la soluzione del problema tuttora riposa. 

6. E nel vero , come innanzi si è detto , l' unità decimale , base 
del sistema metrico francese , fu troppo , e per necessità , strettamente 
seguita dalia Commessione degli scienziati nostri nel 1811. 

Ma il P. Piazzi non divide questo religioso rispetto pel sistema che 
egli chiama decadico , e rinunciandovi dopo matura ponderazione nel 
1820, e proponendo di render comuni a tutto il Regno i pesi e le 
misure della capitale con non gravi modifiche, avvisava: c che il ca- 
» ratiere decimale non era di assoluta necessità : che conveniva che 
» queste misure uniche e sole derivassero da uuo stesso elemento: che 
1 nei loro multipli e submultipli si procedesse sempre con la istessa leg- 
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» ge : e che infine i nomi ne esprìmessero esattamente le quantità, le 

> quali cose egli pensava ditiicilissime , e non necessarie ». Ed ag- 
giungeva : c sicurezza presente e futura nelle vendite , nelle compre , 
» ed in generale nei contratti , facilità nel commercio , e nel riparti- 
» mento dei pubblici pesi , sono le sole condizioni in ogni bene inteso 

> sistema metrico essenzialmente necessarie , ed il nostro vi soddisfa 
3 nel miglior jnodo che possa richiedersi ». E circa ai pesi opinava: 
< che questi non si possono richiamare se non indirettamente al culto 
ì del palmo e sua parie aliquota , e db o sia pieno di acqua o sia 
3 pieno di olio ». 

E siccome conviene sempre più dimostrare quanto grave sia la 
difficoltà di adottare un’ assoluta opinione sulla parte scientifica , ri- 
portiamo altri pensamenti del P. Piazzi. 

i Non sarchilo difficile il combinare qualche altro progetto , per 
ji esempio partire dal palmo , e senza punto curarsi se abbia o non 
3 abbia in natura quantità a cui riferirsi ( cosa mentii piu che 
3 speciosa ) , dal medesimo , non impiegando però che il numero • a 
» e suoi multipli e submullipli, si potrebbe ricavarne ogni misura di 

> lunghezza , di superficie , di capacità , di peso. Un tal sistema con- 
» nesso in tutte le sue parti , non altrimenti del decadico , ma più 
» semplice e più adatto alla comune intelligenza, otterrebbe nondimeno 
3 la sorte di quello , pochi probabilmente lo seguirebbero ; il più. 
3 gran numero lo rigetterebbe ». 

7. E ci faremo dal dire che in tale divisamente concorreva ancora 
il dotto Generale d'Escamnrd, a cui faceva plauso la Consulta nel 1826: 
( Che l’ inesattezza degli strumenti e la diversa temperatura dc’siti delle 
• misurazioni , rendevano talvolta inesatti i risultamenli delle osserva- 
» zioni. Che se invece di tale procedimento fosse usato l’altro di sta- 
» bilirc per unità della estensione lineare la lunghezza di un pendolo 
» che a determinali gradi di termometro , di barometro e di latitudine 
» utcssc marcato un determinato numero di oscillazioni isocrone fra i 
» due successivi passaggi del sole dal meridiano di un luogo , sicura- 
» mente non trovandosi fra tutte le condizioni accennate di variabilità 
» che la sola latitudine , c conoscendosi che il numero delle oscillazioni 
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i di un pendolo ( lutt' altro serbato uniforme ) è nella ragion diretta 
i della gravità c de' seni di latitudine , si sarebbe colpita la perfetta 
i esattezza nel risullumento delle misurazioni > . 

8. Nè vogliamo tacere che il Colonnello Visconti anch'egli espone 
le difficoltà dell’applicazione del sistema metrico decimale, t Bello (egli 
j dice ) è certamente un sistema metrico tulio ordinalo , per dir cosi 
1 scientificamente , come quello della Francia ; ma sarebbe solo alla 
i portala delle persone istruite , cioè d’ una ben piccola frazione della 
» nostra popolazione ; e perchè fosse da tutti seguito bisognerebbe ri- 
t correre all’ impiego della forza , espediente quanto tristo , altrettanto 
i pericoloso. D’ altronde per lunga pezza 1 ’ accennato sistema darebbe 
» luogo a frodi ed inganni , assai più di quello che non avviene 
i per la non uniformità delle misure , che è appunto il male al 
» quale si vorrebbe prestar rimedio con un sistema uniforme di pesi e 
» di misure. Ben lungi dunque da un pensiero sì Mio in apparenza, 

> panili che nel proporre un sistema metrico uniforme per le provin- 

> ■ eie di qua dal Faro , bisogna attenersi a ciò che è più univcrsal- 
» mente conosciuto nelle provincie medesime ; c quando che fosse pos- 
j sibilo , farvi dei cambiamenti cosi piccoli , da non produrre imba- 
vi razzi nel commercio od alterazione negli usi giornalieri della società, 
j e solo ad oggetto di liene coordinare e legare insieme con facilissimi 
» rapporti le diverse parti del sistema uniforme che si vorrà proporre » . 

9. E questi argomenti mirabilmente si fortificano nel non mai ab- 
bastanza lodato rapporto del Ministro degli aiTarì interni cavaliqr San- 
langelo. 1 Un sistema metrico del tutto nuovo, che niente o poco coin- 
t eida colle cose preesistenti , è senza dubbio una delle più grandi ves- 
» sazioni che possa mai darsi ad un popolo. Tutto deve essere rifer- 
ii maio , i regolamenti dell' amministrazione pubblica , i calcoli delle 

> arti , delle scienze , le applicazioni che ne risultano. Le differenze 
» che deve incontrare questo avvenimento , obbligano di ricorrere a 
» leggi coercitive , che in fatto si trovano dirette a rompere violente- 
» mente gli usi , i costumi , le abitudini , e punire per mancanze di 
• per se stesse indifferenti. Questa circostanza rende inefficace T elicilo, 
» raffreddando lo zelo dolle istesse autorità cui è dato di applicarle o 
1 di curarne l'esecuzione ». 
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Queste parole abbiam voluto interamente qui riferire , onde si ar- 
gomenti per esse come non dcbbe starsi alla nostra testimonianza , ma 
all’ autorità di sommi uomini , che pure carezzavano una riforma dei 
pesi o delle misure. 

Se non che a tutti questi argomenti possiamo annodare una incon- 
testata conchiusione , c sarà quella che tutti eran concordi nel non do- 
versi accogliere un sistema tutto ordinato , tutto scientifico. 

Ma il nostro discorso qui non si confina , ed ecco altre saggissime 
considerazioni del Ministro cavalicr Santangelo: 

« Le conseguenze sarebbero presso a poco le stesse , se per rag- 

> giungere o per avvicinarsi di troppo alla perfezione, le rettifiche pra- 
* ticate al sistema metrico che si vuol rendere generale dessero luogo 
» a differenze cosi sensibili , che debba indispensabilmente ricorrersi a 
» tavole di riduzioni pel piccolo c grande commercio, e tariffe di com- 
» pensazione per la riscossione dei dazii. La Sicilia ed il sistema me- 
j trico dell' anno 1809 sono le dispiacevoli dimostrazioni di fatto di 

> queste teoriche ». 

Dunque allontanati questi due modi , il solo che resta ad esami- 
narsi è quello di ritenere comune all’ intero stato il sistema metrico 
della capitale. 

0&)ecva*>OHr. 


Non mi dilungherò ad esaminare a parie a parte quanto qui 
vieti ragionalo ne’ numeri 5 a g di questo parere, poiché mi basta 
il rilevare , che la conchiusione è perfet/amente quella stessa che 
da prima ho enuncialo nella mia memoria del fSa8, che poi fu 
adottala dalla Commessione del t83a, e finalmente che fu appro- 
vata da S. E. il Ministro Segretario di Stalo degli affari interni 
nel suo rapporto sul sistema in quistione; cioè che allontanar con- 
viene ogni altro modo di stabilire un sistema metrico uniforme pei 
reati dominj al di qua del Faro, che sia diverso dal sistema me- 
trico della capitale. 

Ma perchè non si cada in un errore solenne sulla fede del chia- 
rissimo defunto Generale d'Escamard, è da avvertirsi di è ben lon- 
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tano dal vero quello che qui si asserisce nel num. 7 . Il dolio Genera- 
le pronunziava in questa occasione colle cognizioni puramente teori- 
che che aveva acquistato nel reale Collegio militare , ove fu alunno 
collega de! Visconti per molli anni; nè piu coltivò la geodesia dopo 
che da quello stabilimento di educazione uscì nel fqgu alfiere di 
Artiglieria un anno dopo del Visconti medesimo. E notissimo pre- 
sentemente a tutti i matematici che coltivano la fisica sperimentale, 
la geodesia e i astronomia che gli slromenti che si adoperano sono 
si squisiti, l' esperienze fisiche si accurate, i metodi teorici e pra- 
tici sì esatti, che le misure geodetiche, quando sono eseguile a dovere 
danno risultamene cf una precisione ammirabile; e però la lunghezza 
del palmo stabilita sulle misure geodetiche del meridiano è tale 
che non può da chicchcsia revocarsi in dubbio veruno. Al contrario 
la misura della lunghezza del pendolo semplice che balle i secondi di 
tempo medio solare è ben penosa ad eseguirsi; c d'altronde l’intensità 
della forza di gravità è spessissimo affetta da variazioni locali di- 
pendenti dalla natura degli strati sottoposti delta terra, c da mille 
altre circostanze particolari de! luogo, in modo che il numero A oscil- 
lazioni del pendolo semplice in un dato tempo non segue esattamente 
ìa ragion composta delta gravità e del seno della latitudine. Biso- 
gnerebbe lasciar da parte le teorie, c determinare direttamente con 
accuratissimi sperimenti la lunghezza del pendolo semplice a secondi 
in Napoli alla riva del mare, a 4o" Si' di latitudine, siccome già 
accennai nel §. 6g della mia memoria letta ne l tSsS all' Accademia 
delle scienze , e queste operazioni non si facilmente si fan bene 
da lutti i matematici e fisici. Sarebbe cosa fuor di luogo il dilun- 
garsi maggiormente su questo articolo: ma chi avesse vaghezza dii- 
struirsene a fondo potrà consultare l’ Astronomia in 3 voi. in 4 " del 
chiarissimo De/ambre, l’Astronomia fisica in 3 voi. in 3° del ce- 
lebre Bini, la Geodesia del chiarissimo Puissanl in a voi. in 4 °> e 
la prima parte del voi. 7 .” delle Memorie della Società reale astro- 
nomica di Londra che contiene gli sperimenti su! pendolo semplice 
a secondi fatti in varj siti del Globo dal defunto Capitano Errico 
Forster della reale marina Britannica nel sua riaggio scientifico 
intorno ìa ferra eseguito negli anni 1828 a i 83 i . 
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io. Stabilita così laquistionc, conveniamo col Colonnello Visconti 
che in due modi le misure della città di Napoli si possono rendere co- 
muni a tutte le provincie di qua dal Faro , cioè : 

i.° Adottandole come sono presentemente senza punto alterarle, 
fissando però il loro rapporto con le analoghe del sistema metrico fran- 
cese, che è quello adottato da tutti come termine di paragone delle mi- 
sure delle altre nazioni. 

a.° Adottandole con alterarle se è possibile d’ una quantità tra- 
scurabile nel commercio , onde tutte derivarle con facili rapporti dal 
palmo , e questo da qualche misura invariabile offertaci dalla natura. 

Ora dei due modi di cui il Colonnello Visconti lascia la alterna- 
tiva , noi adottiamo il primo , c riposiamo con cuor sicuro su di que- 
sta scelta , poiché lo stesso Visconti afTerma che in tal modo non ven- 
gono trascurate le due condizioni che egli chiama indispensabili d’un 
buon sistema metrico , cioè : 

i.° La necessaria uniformità de' pesi c delle misure in uno stato 
bene ordinato. 

a.° Indicarsi il rapporto che hanno colle misure analoghe di un 
sistema , la cui cognizione sia generale fra i popoli inciviliti. 

®UecvaMoiK. 


Ottimamente ■■ e cosi appunto è stato proposto nel rapporto del Mini- 
stero degli affari interni, e più chiaramente co’ fatti alla mano nel pre- 
sente mio rapporto. / due modi accennati dal Visconti, de' quali si fa 
parola sono quelli indicali nel §. 7 della mia memoria del t8s8, 
cioè quando da me si credea che il vero palmo fosse quello deter- 
minato dalla Commessionè del /8ff sul campione di Castel Capuano , 
e quando ignorava quali fossero /' effettive capacità del tomolo e 
dello stajo. Però, dopo che si è rinvenuto essere il palmo presente- 
mente mal definito , e che si è dimostralo essere il vero palmo 
originale quello adottato nella succitata memoria c dalla Commes- 
sione del t83a ( §§.27 o 36 J; dopo che dalla Commessione stessa 
si è rinvenuto il tomolo presente uguale a tre intimi originali cubi. 
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e la soma (folio uguale ad un nono di cento palmi cilindrici; dopo 
tulio questo il sistema metrico che si propone pe’ reali dominj al 
di qua del Faro è quello stesso stessissimo della capitale senza 
modificazione alcuna , tranne quella per le misure agrarie. Per 
queste è indifferentissima cosa il prescrivere quelle di Napoli piut- 
tosto che quelle proposte in prima da me, e poi adottale dalla Coro- 
messione del i 832, le quali ultime sono più vantaggiose pe' calcoli 
( §§. fio a 44 )• Foco dunque che col sistema che si propone si 
è d' accordo col parere dell’egregio Presidente della Consulta. 

G qui ci è forza aggiungere gli argomenti particolari del nostro 
convincimento. 

Dopo cib che abbiamo riportato relativamente all’ unità decimale 
come base d’ un sistema metrico scientifico , non pare che dobbiamo 
più occuparcene , perchè tranne la Commessione del 1S11 , tutti gli 
scienziati interrogati , la Consulta , il Ministro , ne rigettano la severa 
applicazione. Si conviene unanimamente che sarebbe util cosa di con- 
tentarsi di render comuno alle provincie di qua dal Faro le misure ed 
i pesi che sono in uso nella capitale : gli autori dei diversi progetti 
variano solo nelle modifiche che credono doversi apportare. Ma sono 
poi esse necessarie , opportune ? Giova il vederlo con fino esame. 

HI. 

Del nostro sistema metrico Aragonese. 

n. Gl' italiani , e specialmente i napolitani , sapientemente stabi- 
lirono nella natura 1’ archetipo della misura lineare , nel dilfinire che 
la lunghezza d’ un miglio fosse quella di un minuto deli’ arco del me- 
ridiano ; in guisa ebe le miglia italiane , segnate in tutte le carte geo- 
grafiche e topografiche , fossero di fio a grado. Rispetto al regno di 
.Napoli il miglio si divide in iooo passi , ed ognuno di questi in 7 pal- 
mi , riguardandosi come unità il palmo. E nel vero, tutte le alterazioni 
che il tempo ha portate alla misura del palmo in Castel Capuano , a 
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che cosa si riducono ? Alla dugentonovantanovesima porte. Ora essendo 
incontrastato che la misura del nostro palmo 6 invariabilmente diffinila 
per essere la sctlcmilesima parte dell’ arco d’ un minuto primo del me- 
ridiano , essendosi con accurati esperimenti provato che l'alterazione del 
palmo di Castel Capuano é della sola dugentonovantanovesima parte , 
la modifica che il sig. Colonnello Visconti propone non è quella d' un 
nuovo sistema , è la semplice riduzione del palmo di Castel Capuano a 
quella misura che aveva in origine. Teoricamente parlando non vi ha 
nessuna opposizione a questa rettifica : economicamente noi abbiamo le 
nostre restrizioni a farvi. 

Una trecentesima parte di un palmo, ossia 4 once sopra 100 pal- 
mi , formano una differenza così minima , che potrebbe aver solo qual- 
che importanza quando si volesse a rigore un sistema decadico tutto 
scientifico , al quale sembra che siasi unanimamente rinunziato : altron- 
de adottandosi anche questa minima rettifica possono emergerne gravi 
conseguenze. Imperocché se il commercio in grande non ne soffrirebbe 
punto , il piccolo commercio , sospettoso , timido , ignorante , ne sa- 
rebbe conturbato. Questa rettifica , ancorché leggerissima , non potrebbe 
farsi senza un atto legislativo , senza una rinnovazione di tutte le misure 
lineari e di superficie delle provincie napolitano , tulle modellate sul 
campione di Castel Capuano , e di tutte le misure di capacità. E bene: 
andate a parlare ai nostri minuti venditori , alle nostre donnicciuole , 
dell' arco , dei minuti , del meridiano , del pendolo , delle sue oscilla- 
zioni isocrone fra i due successivi passaggi del sole dal meridiano. Noi 
vi ripeteremo ciò che diceva la Consulta nel 1826 : c Si conviene che 
1 i dotti vi si troverebbero bene ; ma non é per essi che si stabilisce 
» il sistema : è bensì per la plebe. » D’ altronde il rispetto , supersti- 
zioso se lo volete , alla nostra antica misura aragonese sarà scosso : 
quella rozza , irruginita spranga di ferro, perderà il suo prestigio quan- 
do la convertirete in una novella misura ; ed a meno di credere che i 
mercanti esteri che contraggono con noi non sicno altrettanti Arago (a). 


(a) n più gran matematico virente della Francia. 

*6 
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la diffidenza si spargerà anche tra essi. Nè vuoisi tacere in ultimo un 
riflesso di patrio onore , perchè noi siamo napolitani innanzi tutto. Quella 
stessa rozza spranga di ferro è un monumento della nostra antica civil- 
tà , è un dono di quei nobili aragonesi che avean fatto di Napoli l'Atene 
del mondo e della loro corte 1' Ateneo dell’ Italia. Imperocché la stessa 
filosofia non può concedere , come noi disdegniamo tutta la civiltà pas- 
sata , quando la necessità non ce lo prescrìve. 


0-i.tc evalione. 

Tutto quello che vien detto in quello numero 1 1 riposa inte- 
ramente sulla venerazione che si crede dovuta alla rugginosa 
spranga di Castel Capuano , come tipo incontestabile della nostra 
mezzacanna. Il fatto è pertanto che cotale venerazione non si ebbe 
da chi avea in custodia quella spranga , poiché questa non esiste, 
e t è stato sostituito altro campione che dà il palmo ben diverso e 
più lungo di quello che dalla Commessione del 181 1 fu determi- 
nato sulla spranga medesima. Or che si è dimostrato che il vero 
palmo originale non differisce da quello malo dal reale Officio to- 
pografico e dalla Direzione generale di ponti, strade , acque e fo- 
reste che per una quantità assolutamente impercettibile in ogni cir- 
costanza ( j. 3 ». ) ; ora l eloquente ragionamento dell esimio Presi- 
dente della Consulta più non regge. La differenza tra il palmo del 
nuovo campione della città e ’l palmo proposto come il vero origi- 
nale è presentemente di once 2 i su cento palmi. Ma , fosse an- 
cora di once quattro , perchè dovrà conturbarsi il commercio , tanto 
più quando si annuncia che, attese le diversità ira palmi dedotti 
da' campioni , si fa conoscere qual sia il vero palmo originale 
( §. 4 q )? Nelle contrattazioni non si misura colla catena geodetica 
di Ramsden , 0 colle pertiche calibrale di platino , o di flint, ee.ee.; 
nè col compasso a verga e 7 microscopio alla mano ; nè le misure 
si coprono con sensibilissimi termometri. In commercio si misura 
Dio sa come; ed anche quando non si fanno frodi, ben altro che 
v per too si varia nel misurare. Colle frodi poi, non se ne parli, 
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che ri ruba il 4 ed il $ per 100 per lo meno: e comunque sia la 
cosa, sempre il divario del I per too, o del a per tooo è assolu- 
mente un nonnulla in commercio. 

Tutte le misure di capacità , tali quali sono presentemente, 
tutte derivano in modo semplicissimo e diretto dal palmo vero ori- 
ginale, o sia dal palmo proposto, siccome di sopra si è dimostrato 
( §§. e8 a 36 ): e però non sono in modo alcuno modellate sull'ora 
distrutto campione di Castel Capuano. 

E ben vero che il parlare dell' arco , del minuto , delle oscil- 
lazioni, o d altro simile alle nostre donnicciuole sia un vero pre- 
dicare a’ porri: ma sembra che altrettanto avvenga in tutti ì paesi 
del mondo. Gli atti del Governo, quando non si aggirino su cose 
ovvie ed alla portala dell infima plebe, sono sempre al disopra della 
limitatissima intelligenza della plebe medesima. Quando il sistema 
metrico che si prescrive dal Governo sia quello stesso già in uso, 
ma per lo innanzi non definito ( nè bene nè male, non che secondo 
a lumi del nostro secolo si conviene ), si può essere sicuri che 
tutti l' intenderanno, poiché non si tratterebbe d imparar cose per 
lo addietro sconosciute. 

ia. Or passiamo oltre , e cerchiamo quali sieno i pregi del nostro 
attuale sistema de' pesi e delle misure della capitale , e se conviene por- 
tarvi alterazione. 

Abbiam veduto di sopra che la misura del nostro palmo è geome- 
tricamente perfetta. La leggerissima alterazione del modulo di Castel 
Capuano è opera solo del tempo : c se consegnerete ad un nuovo mo- 
dulo la rettifica del palmo , anderete incontro all' istessa successiva al- 
terazione (a). 

(») Quel est le but de laute celle scienee T — C’est , noi» « dit M. de Buffon 
pour evoir unc mesure in variatile. _ Mais en définitif quelle est celle mesure que 
vous dites égalc à ta dii-millionième partie du quart du raéridien terrestre ? — C’est 
un morceau de melai que rous déposei dans un établissement pubiic , et qui de- 
vient l'étalon auquel loutes tes mesures doireut se conformer. — Combien de tempi 
restera-t-il dans cel état sani s’altérer ? - V nubiane. 

2 7 
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t La misura del palmo ( diee il Colonnello Visconti ) è la slessa 

> per tulle le provincia di qua dal Faro , e cosi pare che sia del to- 
j molo , come anche della libbra con qualche ben rara eccezione » : 
e noi aggiungiamo che 1* oncia è la stessa. 

< Variano però le misure agrarie , e lo stesso avviene per le mi- 
i sure di capacità da vino , da olio , e peggio anche per il rotolo. 

* Però è ben vero che tutte le misure (e noi aggiungiamo i pesi ) 
j usate nella Capitale , sono generalmente conosciute in tutte le suc- 
» connate provincie , si perchè la più gran parte del di loro commer- 

> ciò si fa con Napoli , si perchè le pubbliche amministrazioni della 
i finanza adoperano da per tutto le misure di Napoli. Anche nel com- 
) mcrcio con 1' estero le misure le più 'conosciute ed usate sono quelle 
ì della capitale , senza eccettuarne quelle per 1’ olio , il di cui com- 
j mcrcio principalmente si fa in Gallipoli , ove si adoperano lo stajo 
1 e la salma di Napoli. Da ciò ne deriva che per istabilirc un sistc- 
» ma metrico uniforme nelle provincie al di qua del Faro , quello che 
ì più conviene di fare ti è di rendere in generale comuni alle pro- 
» vincie medesime le misure di Napoli , escludendone affatto tutte 
j le altre ora usate >. 

Or da queste premesse , quali sono le sole deduzioni logiche che 
possono tràrsene ? Quelle , ci sembra , di non alterare in niente le mi- 
sure ed i pesi della capitale , di procurare di renderli più comuni, più 
in uso nel Regno , ma non mai con una disposizione legislativa, che, 
lo ripetiamo col Ministro Santangelo , obbliga di ricorrere a mezzi coer- 
citivi odiosi , mentre puniscono cose per sè stesse indifferenti , e se ne 
rende ineiiicace I’ effetto. 

©ASetvaaioHe. 

Ed appunto questo è quello che si propone. Non si alterano 
le misure ed i pesi di Napoli; e si rendono comuni con decreti del 
Governo senza ricorrere a mezzi coercitivi ( §§. 4q oo). 

■ 3. Ma come si farà per allontanare l’ incontrastato inconveniente 
delle tanto svariate misure delle provincie T Come si farà per renderle 
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uniformi a quello della capitale? Risponderemo con franco animo: come 
si è fatto per renderle note ed in gran parte aduttate nel commercio 
interno. Le pubbliche amministrazioni della Finanza hanno già abbre- 
viato la metà del cammino , adoperando da per tutto le misure ed i 
pesi della capitale ; il commercio delle provincie con Napoli, a misura 
che le comunicazioni si sono rese più facili , le ha adottate. £ nel ra- 
pido progresso che per le generose cure del Re Signor Nostro avranno 
queste comunicazioni , prima base d' ogni prosperità interna , tanto più 
sarà resa facile la spontanea adozione delle misure c de’ pesi della ca- 
pitale : perocché l’ interesse c la leva più potente per rendere facili le 
riforme utili. La diligente e provvida influenza degl’ Intendenti, quella 
dei Consigli provinciali, le istruzioni delle Società economiche, una in- 
dispensabile e tanto desiderata migliorazione nell' istruzione del popolo , 
saranno mezzi più efficaci e più pronti d'una legge, che dopo d'essere 
pomposamente comcntata nei nostri giornali , diverrà o un ingombro 
di più nell’ immenso e polveroso arsenale delle nostre leggi obbliatc ed 
ineseguite , o volendone l’ esecuzione , produrrà , almeno per lungo 
tempo , gl’ inconvenienti stessi che il Ministro a ragione ricorda essere 
arvenuti in Francia , in Sicilia , e dovunque si è tentata questa rifor- 
ma. E qui ci si permetta il ricordo di quelle gravissime sentenze del 
più grande dei nostri politici italiani : non esser vero che gli uomini 
rinunzino facilmente al viver vecchio e consueto : questo si verifica 
quando il viver vecchio piacesse meno del nuoTO ; ma quando questa 
piacesse meno bisogna esservi forzato , e tanto vi si vive quanto dura 
quella forza. Le istituzioni recenti hanno cosi poche e deboli barbe, che 
al primo vento si fiaccano. 

Ma supponiamo che la progettala riforma fosse ammessa , noi cre- 
diamo ravvisarvi le seguenti anomalie. 

©Mervaiiom. 

Se lui te le autorità ed amministrazioni pubbliche d' ogni ramo 
dello Stato saranno obbligate a far uso del sistema metrico della 
capitale modificalo ( §§. 49 e So), tanto meglio e più presto il si- 
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sterna medesimo sarà universalmente adottato da ogni particolare 
senza che vi sia dalla legga costretto. Quel lasciare l'arbitrio ad 
ognuno di servirsi de pesi e delle misure locali , a condizione di 
ben chiaramente definirle nelle contrattazioni (§.5o), produce due 
vantaggi , cioè non si toglie ai particolari l innocente arbitrio di 
far uso d'urta misura piuttosto che- di un'altra, e nel tempo stesso 
familiarizza col sistema uniforme i particolari medesimi, i quali in 
generale non tarderanno così ad adoperarlo in preferenza d ogni 
altro. In questo modo solo saranno giovevoli la provvida influen- 
za degl Intendenti e de' Consigli provinciali , e le istruzioni delle 
Soctetà economiche ; poiché senza la spinta d un alto del Governo 
che fissi e prescriva il sistema metrico uniforme di sopra indicato, 
si può esser certo che avverrà quello che finora c avvenuto. Ne 
gl' Intendenti, nè i Consigli provinciali , nè le Società economiche 
s‘ adoprerebbero perchè si abbracci un sistema metrico uniforme 
ch'eglino stessi non conoscono a fondo; e se si accingessero all' o- 
pra sarebbero poco o nulla ascoltate le di loro istruzioni ed i con- 
sigli loro. Non sono qui da citarsi in esempio la Francia e la Si- 
cilia, mentre in Francia col nuovo sistema metrico furono da capo 
a fondo da per tutto rovesciate le idee antiche, e le inveterale abi- 
tudini; e nella Sicilia le misure furono dedotte da un nuovo palmo 
che non era alcuno de varj palmi in uso nei più cospicui luoghi 
dell’isola; ove d'altronde dura sempre la divisione de’ partiti, e 
la reciproca loro nimistà. 

IV. 


Alcune osservazioni sul progetto del Colonnello risconti. 

i4. La prima e più importante conseguenza che deriva dal progetto 
del Visconti è l' impossibilità di stabilire secondo l’ enunciata massima 
un sistema metrico uniforme per tutto il Regno delle due Sicilie, troppo 
grandi essendo le differenze di Napoli e le analoghe della Sicilia : son 
queste parole dello stesso Visconti. 
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Non perchè è impossibile stabilire senza pravissimi inconvenienti 
un sistema metrico uniforme p& reali dominj aldi là ed al di qua del 
Faro , non si dovrà stabilirne uno particolare pò reali dominj al di 
qua del Faro. Se la Sicilia può vantarsi d' averne uno , siccome 
effettivamente se ne danno il vanto i Siciliani , checché ne sia di 
quel loro sistema ; è ben ragione che ne abbiano uno proprio le 
provincie al di qua dal Faro, specialmente essendo si facile lo sta- 
bilirlo senza imbarazzo alcuno. 

2 . Si vuol rettificare il palmo come base del sistema , si vuole au- 
mentarlo d' mia dugcntonovantanovesima parte ; ma quando questa va- 
riazione si vuole logicamente applicare alle misure di capacità degli 
aridi, e del vino e dell’olio, allora la Commessione dell’ Accademia 
vi si ricusa, c particolarmente per l’olio, osserva: f che il commercia 

> dell’olio c forse il più importante del Regno, ascendendo a molti 
1 milioni di ducati annui , e che ogni innovazione sulla misura dell’olio 
» potrebbe produrre grave imbarazzo, specialmente nel commercio con 
» le estere nazioni , alle quali son già notissime la salma di 16 staja 
j e lo stajo di rotola io 4 3. 

3. E per queste istcssc ragioni non si voleva ridurre lo stajo da 
rotola io 4 a io rotola. 

4- Per queste istcsse ragioni , mentre il sig. Capocci voleva instan- 
lementc il rotolo di libbre 3 , once 3G , invece dell’attuale di once 33 4, 
che diceva esser veramente mostruoso , opinione che divideva il Vi- 
sconti , nondimeno il cavalier Flauti osservava , che sebbene si fosse 
persuaso , come ogni altro , della regolarità di tale innovazione , t pur 
» tultavolta ponendo a calcolo che in questo soggetto dei pesi e delle 
i misuro bisogna procedere con la massima delicatezza possibile per non 
j urlare con le antiche abitudini e pregiudizi! del volgo , considerando 
'» benanche lo stato morale di civilizzamento poco sviluppalo in cui tro- 
3 vavansi nella maggior parte le popolazioni delle provincie , credeva 
j egli non essere maturo il tempo per tale cangiamento : e la Commes- 

> sione dell' Accademia vi applaudiva > . 29 
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In questo paragrafo sotto i numeri a, 3 , 4 si citano delle opi- 
nioni della Commessione del t 83 a che non si leggono nel rapporto 
fatto dalla Commessione stessa a S. E. il Ministro Segretario di 
Stalo degli affari interni ; rapporto che con tutte le altre carte ri- 
guardanti la quislione de' pesi e misure fu poi rimesso alla Consulta 
de reali dominj al di qua del Faro. La Commissione suddetta , a 
mia richiesta, fece degli accurati sperimenti e rinvenne il tomolo 
equivalente a tre palmi cubi , assumendo il palmo da me proposto, 
non già quello della Commessione del 181 t. Confermò essere il ba- 
rile eguale a tre palmi stessi cilindrici siccome era staio da me 
calcolato. Finalmente anche a mia richiesta trovò con dilicati spe- 
rimenti che nove salme d olio d uliva ( la salma di 16 staja ) equi- 
valgono a cento palmi cilindrici , e che uno stogo di dell olio pesa 
rotoli to 7 sotto la temperatura di tg." di fìeaumur. Ove dunque 
si legge che la Commessione del t 83 s siasi ricusata di applicare 
logicamente il palmo da me proposto alle misure di capacità ? 

Le osservazioni sul commercio dell olio furono fatte dalla Ca- 
mera di commercio di Napoli quando dalla Commestione ne fu in- 
terpellata; e perciò si ritenne il rotolo di once 33 e lo stajo di 
rotoli to 7. , 

■i i ■ ' *■ ■stp'v; 

5 - Si ritornava peri» circa al moggio al sistema decimalo, e si vo- 
leva di iooo passi invece di 900. 

Quanto a noi crediamo che se si volesse adottare un sistema me- 
trico scientifico , quale è il francese , allora potrebbero i vantaggi es- 
serne bilanciati coi danni : ma invece si propone un sistema mistd di 
principj scientifici e di concessioni , e pare che i principi entrino quasi 
furtivamente tra le tante concessioni, che pure chiaramente si diffiniscono 
come assurde e mostruose. Or noi dopo a6 anni di meditazioni ci pre- 
senteremo al paese ed allo straniero con una riforma che, riconoscendo 
essere i principii scientifici i soli veri , ora gK accoglie , ora gli rigetta , 
che in un Regno solo stabilisce due differenti sistemi di pesi e di misure? 
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mentre riconosciamo indispensabile la riforma nelle prorincie al di qua 
dui Faro , ove le misure ed i pesi napoletani sono nelle convenzioni ci- 
vili c commerciali, se non esclusivamente adottate, almeno riconosciute 
e spesso spontaneamente accolte , passeremo poi in breve ore il Faro 
per trovare in Sicilia altri pesi , altre misure , e dobbiamo andarvi mu- 
niti di una tavola di ragguagli. 

urne. 

Non si sa intendere come i principi scientifici entrino furti- 
vamente tra le tante concessioni; poiché nel sistema metrico in qui- 
slione non si dimandano concessioni di sorta alcuna , ma si pro- 
pone quello di è già in uso in Napoli ( tranne le misure agrarie), 
e di è già da tutti conosciuto. Ni v ha di scientifico che il solo 
modo col quale è stabilito il vero palmo originale, e dal palmo 
stesso le altre misure sono derivale. Cotesta parte scientifica è cosa 
di fatto , non già una innovazione ; è la scoverta di un legame che 
sempre vi è stato , ma che finora era ignoto , per la qual cosa è 
bene , è necessario , è un dóverc , è un rendere giustizia e gloria 
al nostro paese il farlo noto a tutti con un solenne atto pubblico . 
Col prescrivere un sistema metrico uniforme per le provincie aldi 
qua dal Faro si biasima dall' egregio Presidente della Consulta che 
in breve ora passando il Faro , bisogna munirsi di una tavola di 
ragguagli. Se lasciando le cose come ora si trovano non si avesse 
bisogno duna simile tavola , il biasimo forse sarebbe ragionevole: 
ma tal bisogno presentemente esiste , ed è vieppiù imperioso appunto 
perchè non solo itoti abbiamo un sistema metrico uniforme , ma vi 
sono tanti sistemi quanti sono i Comuni , e tutti per nulla non che 
malissimo definiti. Il biasimo dunque che qui viene imputato al si- 
stema metrico in qnistione è del tulio immaginario . nè può reggere 
in modo alcuno. 

«5. Ma qui si presenta un'altra osservazione, e sarà questa : 

La tavola dei ragguagli che il Colonnello Visconti propone , deve 
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necessariamente essere stabilita sulle misure c pesi ledali della Sicilia . 
giusta il sistema del P. Piami : ma é noto die le riforme del P. Piami 
sono consegnate in una legge ineseguita. Dunque nello stesso Regno 
noi dovremo commerciare con doppie tavole di ragguagli , una per le 
misure antiche , una |ier quelle rinnovate. Poniamo per esempio le Ca- 
labrie , che man/engono un commercio così attivo con la Sicilia , sulle 
misure e pesi rispettivi di cui P abitudine le ha pienamente istruite : 
d’oggi innanzi dovranno in prima disimparare tutto il passalo, c poi 
commerciare con la Sicilia , comparando e ragguagliando le novelle 
misure e pesi della capitale con quelle del P. Piazzi legali in Sicilia , 
e ciò pel contratto apparente ; in effetto poi contrattare con lo antiche 
misure e pesi calabresi c con le antiche misuro e pesi siciliani : sarà 
questo nel vero un polente incoraggiamento al nostro commercio con 
la Sicilia. 

E poi , o volete essere inesorabile sull’ esecuzione della riforma ed 
allora , come saggiamente il colonnello Visconti osserva , c por lungo 
» tempo si darà luogo a frodi, inganni, ostai più di quello che 
v ora avviene per la non uniformità de’ pesi e delle misure » : o 
per non cadere negl’ inconvenienti che si sono di sopra dimostrati per- 
metterete d’ indicare nei contratti il ragguaglio delle misuro c dei pesi 
delle provincie con quelli della capitale , ed allora si farà una conces- 
sione che minerà sino dal principio la forza della legge. Imperocché 
ni suo nascere le viene unito il verme fatalo dell’ eccezione , che , per 
servirci di un ardilo calcetto , ne divora sino dal principio le radici. 
Nè trapassi il ricordo della sorle che ebbe il sistema monetario francese 
prescritto nel decennio : la eccezione annientò la legge : ed é antichis- 
simo dettato , .die le leggi nuove ancorché in qualche parte fossero mi- 
gliori , mancano di quel rispetto , di quella forza , che 1’ antichità e le 
consuetudini sogliono apportare a tutte le cose. 

• 'wrvyve \ ; 

©AJcivaiietic. 

Accade in Sicilia quello stesso che sta accadendo in Francia, 
cioè i particolàri seguono ad adoperare le misuro ed i pesi locali 
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antichi, ma le amministrazioni tutte non <f altro fanno uso che del 
sistema metrico uniforme legalmente stabilito. TI non conformarsi 
alle legge è certamente uno scandalo cd un male in. ogni ben ordi- 
nata società : ma nel caso ili cui si tratta è un mate necessario ed 
inevitabile che la legge dovca prevedere , e far si che non avesse 
luogo. Cosi sii fatto in Inghilterra (§. 4 j ) , e così or si propone 
nel sistema in guistione ( §§. 48 , So ), Una tale disposizione non 
è un verme che divora le radici fin da! principio, ma i un allo di 
equità che toglie alla legge ciocché vi sarebbe di ripugnante senza 
di esso , e che nel tempo stesso facilita a rendere universale la co- 
noscenza del sistema metrico uniforme-, la qual cosa deve condur- 
re a farlo adottare da tutte le classi di persone. Così facendo non 
vi sarà bisogno delle doppie tavole di ragguagli, e basterà sempre 
quella delle misure legali di Napoli eolie analoghe di Sicilia. 

V. 

Osservazioni sul nostro attuale sistema metrico. 

16. Lasciati ora gli obliqui argomenti *, vogliamo che In nostra o- 
pinione si fortifichi per rette pruove. 

i." Egli è tra i concessi, che il nostro palmo, primo elemento 
del nostro antico c presente sistema de' pesi c delle misure , è la sette- 
milesima parie di un miglio : il palmo preso settemila volte compone 
■1 miglio italiano : vale a dire , come si esprimono i matematici , è una 
parte aliquota del miglio. Il miglio italiano , che è per noi la misura 
massima di lunghezza, preso sessanta volte uguaglia esattamente un gra- 
do dell’ arco meridiano. 

0.Me tensione. 

Che il palmo sia la 7000“ parie del miglio da 60 al grado è 
un fallo che non si conosceva , poiché né alcuna legge finora ha 
definito il palmo , nè questo risulta lo stesso da' campioni non do- 
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eumeni ali, tanto distrutti che presentemente esistenti. Cotesto palmo 
da 7000 a miglio si è ora per la prima volta dimostrato essere il 
vero originale, palmo napolitano ( §§. g e te , 27 a 3 t). 

a.” Che la correzione che ora si ruolo eseguire al nostro antico 
palmo aragonese, non riguarda un errore originario, 'ma l'alterazione 
indispensabile portata dal tempo sulla spranga di ferro alla quale pri- 
mamente fu .questa misura esattamente confidata (a). 

©i3etva*iotte. 

È cosa nota d Fisici che il tempo non altera nna lunghezza 
rolla dovuta precisione marcala su d' una verga di ferro. /.’ altera- 
zione della gitale qui si parla è quella dipendente dalla mano del- 
l’ inesperto artefice quando ad una veenhia misura, logora ed in- 
servibile per annosa ruggine , o pel continuo usarla , altra eguale 
ina novellamente lavorala si voglia sostituire. La spranga di Ca- 
stel Capuano non avea alcun carattere d essere I originale e vera 
misura , ma dovea essere una cattiva copia <t una più vecchia mi- 
sura distrutta , che forse era l' originale. Quella spranga stessa, 
di Castel Capuano più non esiste ; ed una prova che i palmi su di 
quella erano inesaltamcnle marcali è che il palmo della novella 
spranga di ferro a quella sostituita è più lungo del palmo della 
spranga vecchia determinalo dalla Commessione del 18 V/ , sebbene 
r artefice si sarà certamente adoperalo a lavorare una misura per- 
fettamente uguale alla vecchia che gli serviva da originale. 

3 ." Che le nostre misure di capacità di aridi c liquidi hanno il 
loro elemento nel palmo. 


;a) Sempre però «opponendo che questa alleraiione sia effettivamente quella 
li ovaia dal Colonnello Visconti; mentre per avventura con replicali esperimenti p«- 

Irebbe variare. 
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Cosi è ; ma pel palmo da jooo a miglio da 60 a grado , non 
già per quello della Cornmessiotie del t 8 n. Che le misure di capa- 
cità derivino dai palmo è un fallo ignoto prima della memoria del 
Visconti , e de lavori della Commessione del i83a • 

Che la misura del palmo è la slessa per tulle le provincie 
di qua dal Faro , e così pare che sia del tomolo , come anche della 
libbra ( con qualche ben rara eccezione ) , e noi aggiungiamo del can- 
talo e dell' oncia. 

Or quale è la giustizia del rimprovero che ci si fa d’ avere un 
sistema erroneo e che promuove una riforma ; quale la necessità di una 
legge che prescriva comuni alle dette provincie il sistema usato nella 
capitale ? Eccolo uella sua più severa nudità : le misure delle nostre 
provincie sono così difformi tra loro , anche tra paesi limitrofi , che 
presentano una grande mostruosità. Ma questa imputazione , che noi 
stessi gratuitamente ci diamo , non è vera. Imperocché se riguardami 
le contrattazioni di luogo a luogo di grano , vino, olio , ec. , essendo 
il canlajo da per tutto usato , ogni difformità svanisce , mentre pressa 
di noi , e ciò è ben fatto , anche i contratti di generi che si misurano 
per capacità , si valutano da tempo immemorabile a peso onde evitare 
le alterazioni e le frodi. 

Dunque non vi ha difformità di misure nel nostro Regno per le 
contrattazioni in grande : non monta poi niente il vedere in diversi 
paesi , per gli usi di un piccolo commercio giornaliero adoperarsi un 
diverso rotolo , una misura diversa , e ciò anche in un luogo islesso. 
Per esempio , cosa importa che in taluni paesi delle Calabrie si faccia 
uso di un doppio rotolo , cioè che oltre di quello comune a tutto il 
Regno di once 33 4 ve ne sia ove 48 once , ove di 54- > ove di fio 1 
Se riflettasi che col primo valutami tutte le cose che vengon di fuori, 
mentre il secondo è serbato per quelle di consumo giornaliero del pae- 
se, e nel paese istesso , come il pane , la carne , le frutta , si vedrà 
aperto svanire questa pretesa mostruosità. Che anzi con più lina inve- 
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stimazioni.' si ravviserà la ragione di tal divario derivare dall’ aversi pel 
prezzo istesso maggior quantità di commestibili in uno che in un altro 
paese : di tal che pare che si abbia voluto aver più vicina relazione al 
prezzo come unità c non al peso. In ogni conto questa anomalia , que- 
sta diversità, si rende sempre più lieve ove si tenga mente che l’ oncia 

eziandio è comune a tutte le provincie, a tutti i luoghi delle stesse. 

v 

0SJecva«OHC. 

Da tutto quello che per lo innanzi *i è qui esposto risulta che 
il palmo , il tomolo , il barile sono misure non definite , e però 
soggette a variazioni secondo il capriccio o la ignoranza degli arte- 
fici che le lavorano : che la misura dello s/ajo è falsa , poiché non 
corrisponde al peso voluto dell’ olio in essa contenuto : che ignoto è 
il modo come ogni misura derivi dal palmo ; anzi che niun facile 
rapporto si conosce tra il palmo della Commessionc del / 8rt , o al- 
tro palmo volgarmente in corso , e le misure attuali di capacità ■ 
e finalmente che I oncia , la libbra , il rotolo non si sa come si le- 
gano al palmo usuale non definito. Pare dunque che ben a ragione 
meritiamo il rimprovero di non avere un sistema metrico esalto , de- 
finito , legato in tutte le sue parti , e che meriti la fiducia nostra 
e dello straniero. Ed in tale stato di cose si potrà mai credere che 
non convenga stabilire nel modo proposto un sistema metrico uni- 
forme pe reati dominj al di qua del Faro ? 

Il valutarsi sovente a peso i generi che ordinariamente si mi- 
surano per capacità . e ! esser I oncia uniforme in tulle le provin- 
cie al di qua del Faro , non ei dispensano dal bisogno d’ un siste- 
ma metrico uniforme , ma rendono bensì più facile il prescriverne 
uno senza che arrechi disturbo alcuno al commercio ; tanto più 
quando non si toglie a' particolari l'arbitrio di servirsi delle misure 
che loro aggradiranno , a condizione però di ben definirle. 

17. Or chi ci obbliga a riformare , .quantunque di lieve quantità, 
il palmo ? Mentre si fa sempre un’ alterazione a quello attualmente in 
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uso , non ci si concede alcun vantaggio scientifico , nemmeno per un 
rapporto ristretto che serbasse al metro , venendo questo espresso da 
o, 26367 ad 1. Nè punto consentiamo a coloro che credono non do- 
versi guardare ai rischi che si potranno correre con l’alterazione che si 
propone. 

©JSetvasioM. 


Si ripete qui ancora che il palmo non è ben dejinilo , nè in 
pratica , nè con legge. Non si tratta d'alterare un palmo esattamente 
stabilito, ma di stabilire c render noto legalmente qual sia il vero 
nostro palmo originale , e così por fine agli arbitrj degli artefici, 
e lor dare una norma salutare che impedirà le liti in vece di pro- 
muoverle. 

Lo stesso può dirsi del tomolo : quello che si vuol riformare secondo 
le idee del signor Visconti e della Commessione dell’Accademia, diffe- 
rirà sempre alcun poco dal triplo del palmo cubico ; differenza per dif- 
ferenza, voi meglio conservar quella del nostro tomolo attuale. Tanto 
più che non convenendo alterare le misure di capacità per gli aridi , 
.diversissime in tutto il Regno , ben limitato vantaggio si otterrebbe dal- 
l’ eseguire tal cambiamento pel solo tomolo napoletano. D' altra parte , 
ricordando ciò che poco innanzi si è detto, del rapportare che si fa 
da per tutto le misure di capacità a peso , si vedrà chiaramente che 
tutta la difformità , cóntro la quale si alto si eleva il grido , svanisce. 

&Metvavio>ie. 

Ma or non si tratta di alterare il tomolo, ma di definire esat- 
tamente il tomolo presentemente adoperalo, che dalla Commessione 
del i83a fu trovalo di tre palmi cubi, il palmo da yooo a miglio. 
Il dire dunque che il tomolo della Commessione del t83n differirà 
sempre alcun poco dal triplo del palmo cubo , non ha significato 
alcuno. 
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Lo stesso debbo dirsi per la misura dei liquidi ; se non cbe con- 
verrebbe per avventura togliere pel vino l’uso della doppia caraffa, con- 
servando quella legale di once 24., ed abolendo quella di once 27 die 
i cantinieri impongono nella compra che fanno de’ vini in grande. I.n 
caraffa sia dunque unicamente di 24. once', ed il barile di 60 caraffe. 

Si domandano mille perdoni al!' egregio Presidente della Con- 
sulta se qui si ardisce osservare che la sua proposizione non può 
adottarsi , poiché il suo barile seco trarrebbe mille imbarazzi al 
commercio ed alle dogane. In primo luogo la caraffa a minuto è 
di once a 4 * invece di 24, siccome quella da botte 0 da zecca è 
d’oncc 27 i , o più esattamente 27 ~ in vece di 27. Il barile al. 
tua le contiene 66 caraffe a minuto o 60 da zecca; e perciò un 
barile da 60 caraffe a minuto non sarebbe più il barile ora in 
uso, ma di questo minore per -f T . Nella tariffa doganale il barile 
attuale si divide in 60 caraffe non già in 66 ; nè si può credere 
che. *' intenda di caraffe a minuto; poiché se cosi fosse, nella ta. 
riffa medesima non si bonificherebbe il 21 per zoo sulla misura 
del barile di Sicilia per pareggiare il dazio a quello imposto sul 
barile di Napoli, ma dovrebbesi in vece bonificare il z 3 per zoo. 
In fallo, essendo il barile siculo uguale a due palmi siculi cubi , 
e 'I palmo siculo di millimetri 268^882, ne risulta che zoo barili 
siculi eguagliano qg, o più esattamente 78,g barili attuali di Napoli 
cioè di 2Z per zoo di meno; mentre eguaglierebbero 87, o più e- 
sanamente 86,8, barili proposti da S. E. il Presidente della Con- 
sulta, lo che importerebbe il z 3 per zoo di meno. 

Piace intanto che l'egregio Presidente anche condanni l'uso 
della doppia caraffa in Napoli, siccome si è proposto nel sistema 
metrico in quislione; ove però si è adottato la caraffa da zecca, e 
quindi il barile attuale si è diviso in 60 caraffe, uniformandosi 
in tal modo interamente a quanto già si pratica per la percezione 
de' dazj indiretti dalla reale finanza. 
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Similmente debite ritenersi non meno il peno attuale che la stes- 
sa capacità di misura per lo stajo , tanto più uhe esso è conosciutis- 
simo anche al di fuori del nostro Regno. 

6iSetv«Mc«e. 


Si è ben ritenuto il peso , indicando però la temperatura che 
deve aver l'olio; ma non si è ritenuta la capacità del campione 
detto stajo di Napoli perchè si è ritrovato falso (§. siti). Il peso 
di rotoli to 7 a stajo era necessario ritenersi , mentre è la base 
delta misura dell'olio nel commercio interno non meno ohe con 
l’estero. 

Non parliamo del rotolo , perchè unanimamcnle si conviene che non 
debbe alterarsene il peso attuale di once 33 f 

Una volta che sia ben determinato il palmo nel modo che qui ap- 
presso indicheremo , sarà cosa indifferente il ritenere il passo agrario 
come lo è ora , e con l’ islessa varietà che per tal misura più che per 
ogni altra ha luogo nel nostro Regno , purché se ne dia il convenevol 
rapporto col palmo. L’ uniformità che si vuole in questa unità di misu- 
ra , e 1’ alterazione del moggio napolitano da goo a iooo passi , pro- 
durrebbe grandissimi sconcerti , non rimanendo più una sola proprietà 
territoriale determinata come lo era. Sarebbe questo il vero espediente 
di produrre litigi infiniti , dar nuova larghezza di arbitrii e di frodi agli 
agrimensori ed estimatori , e di questa ruinosa merce di liti noi siamo 
per isventura il popolo più ricco dell’ universo. Noi permetta Iddio ! Il 
p. irò colono che per tradizione è avvezzo a misurare ad occhio il cam- 
piceli.. che prende in lìtio , la parte che vuol seminarne, come si adat- 
terebbe a queste nuove misure che gli sono ignote? Nè tampoco vi ha 
bisogno o vantaggio di ridurre tutti i terreni del regno alla novella sco- 
nosciuta misura di mille passi , annullando tutte quelle altre unità di 
misure agrarie maggiori che nelle diverse provineie si hanno , e che 
per avventura derivano dalla varietà de’ prezzi de’ terreni in diversi luo- 
ghi , quasi più tenendosi riguardo al valore che all' estensione: e se ne 
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«ole lina pruova ? In Puglia , ove per 1 ’ economia pastorizia stabilita 
da rii Aragonesi, le terre del Tavoliere avevan poco valore , la misura 
era di un carro , che costava di 20 verdure , ciascuna verserà d. 4 
tomola 1 demanj feudali conoscevano, e conoscono tuttavia per la pre- 
stazione di terraggio, la versura : i terreni coltivati « vigne , a gmrd.- 
ni ad oUvi, comechè più pregiati, hanno la misura di trenta le, che 
fe la terza parte del moggio , di coppa , che è anche minore. Andate 
a rapire anche ai nostri poveri agricoltori questa tradizione di nomi: « 
mancherebbe questo ! 

E che diremo dell’ alterazione che vuoisi portare al moggio napo- 
letano da 900 a 1000 passi? Risultando la misura attuale dal quadrato 
di 3o , si è nel caso di segnar facilmente sul terreno questa principa- 
lissima’ unità agraria ; facile fc del pari la sua divisione per io. In fatti 
se 'mando sul terreno una lunghezza di 3 o passi , e su di essa perpen- 
dicolarmente una larghezza del pari di 3 o passi , completando la figura 
quadrata ne risulta il moggio. Al contrario supponiamo il moggio d. 
1000 passi , non essendo 1000 un numero quadralo , e però non po- 
tendo aversene una radice esatta , non si può geometricamente sognare 
sul terreno l’estensione di questo moggio. La difficoltà stessa ù nelle sue 
divisioni, che del pari non si possono segnare geometricamente, ma per 
approssimazione (a). Improprie sono per verità le suddivisioni in quarte 
e poi in none: ma fastidioso riuscendo l’annullar queste e crearne delle 
altre , qual male vi ò a ritenerle ? 


0JA«tV’a*VOH€- 

Si è dello in quelito mio rapporto (§§- 4 » a 44 ) quanto ba- 
tta per confutare pienamente q uello che qui ti adduce contro il 

(al Fstraendosi la radice quadrata di 900 pari ai ba «attamente il numero di 
Jo • volendola «trarre d. mille. e»o sarà 3, , ed una frazione decimale, Imito p.u 
approssimativa , quan.o maggiore sarà il suo grado decimalo , osata .1 suo denoto.- 
natore ; ma no» però mai «atte. Un ingegnere geografo potrà approdar* all «- 
satiri. za quanto piò vorrà; ma non mai la potrà raggiungere : mentre nel pomo caso 
p otterrà al pari di lui il più ignorante agrimensore. 
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moggio da 1000 passi quadrati , il passo da palmi 7. Solo qui 
gioverà osservare che /’ essere o il non essere un numero quadralo 
quello de' passi quadrati componenti il moggio, nulla imporla per- 
fettamente per la buona ed esalta misura de terreni ; poiché l' agri- 
mensore non deve giammai tracciar sul terreno un moggio , una 
versura, una nona , ec. ec , ma deve misurare il terreno stesso se- 
condo le regole di geometria pratica , qualunque ne sia la figura, 
e qualunque la sua irregolarità. In somma l' operazione dell agri- 
mensore è di prendere sul terreno le misure lineari che gli biso- 
gnano , e 'l rimanente è un calcolo che fa a casa sua al tavolino. 
Se fosse un male che un moggio di 1000 passi quadrati non pre- 
senti un numero quadrato perfetto, lo sarebbe ancora per la nona 
del moggio di Napoli, di Nola, ec., pel tomolo di Piedimonle d Ali- 
fe eh' è di 72 0 passi, peliamolo di Campagna, di Potenza, ec. che 
lo è di tsoo, ec. cc. Se il moggio di Napoli è un numero quadrato, 
non lo è la sua prima frazione , cioè la nona. In vece il moggio 
da 1000 passi non dà un numero quadrato, ma lo dà bensì la sua 
prima frazione eh è la decima. Ma ciò basti su d' una quistione 
che a nulla conduce. 

18. A buon conto si presenta il seguente problema indeterminato: 
Assegnare la più conveniente stabilità delle nostre unità metriche, 
affinchè esse , poco sensibilmente discostandosi da quelle che ora 
abbiamo , fossero precise , correlative tra loro e con quelle del si- 
stema metrico universale (a). 

(a) Mais celta mestica unirerselle qu’on a prise dans la nature , est elle inra- 
riable elle marne ? Les savants conviennent que la longueur du penduta k 1* èqua- 
tene , proposte d’ abord , et celle du méridien terrestre qui fot adoptée , peutent 
éprourer de* altérations sensibles ; mais ce ne sera que par des très-grands change- 
ments dans la eonstitulion physique de la terre. Je troia , dans 1* ourraga d’ un sa- 
tani , qu' on ne s’ est pas tcnu k la grandeur de V are qui Irasersu la Franco de- 
puis Dunkerque jusqu'aui Pyrénées, et qui fut meauré en 17^0 por les Accadenti- 
ciana Franqais , mais qu'on t'est serri d'nae nou velie mesure d’an are plus grand 
ancore, failt av ec tUt moi/eni plut txacti . Ja m’ ariète k celte eipression, et j« 
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0Mctvaftioiu. 


Dalle premeste cose dette in questo rapporto risulta appunto 
che questo problema sia stato pienamente risoluto, al di là benan- 
che di quello che si desiderava. In fatto si sono rese comuni ai 
reali dominj al di qua dal Faro le attuali misure di Napoli, già 
universalmente abbastanza note; le quali misure sono state inva- 
riabilmente e con tutta precisione definite, senza innovarne alcuna, 
a riserva delle agrarie; e sono state tutte derivate dalla unità della 
misura lineare colla massima semplicità, rimanendone egualmente 
determinali i rapporti col sistema metrico legale francese , poiché 
54 passi da 7 palmi f uno eguagliano esattamente too metri, cioè 
3j8 palmi veri originali di Napoli formano precisamente too metri 
legali di Francia. 

Mi astengo dal fare comento alcuno su quanto dicesi dal Signor 
V nubiano nelle sue Memorie sulla rivoluzione francese, poiché ben 
si scorge che discorre di matematiche senz' abbastanza conoscerle. 

La Comraessione del 1811 , il P. Piazzi con tre diversi progetti , 
la Consulta sul rapporto del Generale d' Escamard , il Consiglio de’ ponti 
o strade , il Colonnello Visconti , hanno presentate diverse soluzioni di 
questo difficile problema: queste soluzioni sono sempre per approssima- 
zione. Or chi vi assicura che adottandone alcuna non ne seguisse un 
inutile pentimento, giacché non si cambiano così facilmente i sistemi di 
pesi e misure 1 Or supponiamo che noi non dovessimo agli Aragonesi 
il sistema metrico che ci regola , e che abbiam veduto aver un' origine 


demando si dans un autre tempi on ne pourra pai mesurcr co mcme are aree de* 
mojens encore plus exaets , et par conséqueut trouyer un resultai différent? Je toì» 
ausai dati s un Rapport à l’Institut : Il Jaut eonnoilre la grandeur de Fare du me - 
ricUcn terrestre , si fiori aree une prèeision estreme , oti moine avee une prèci- 
sion suffisante pour la pratique. Cette phrase tigni He qu’ on pourrait trouver de* 
rósili tata dilTéronla : aitisi la base adoptóc no pcut png élre considérée cornine inva- 
riable. V auòlane , Mcuunrcs sur la Rétoluùon eu F rance, lom. QI , pag, i33 à i44* 
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tutta scientifica e tutta nella natura ; supponiamo clic ora ci si presen- 
tasse questo sistema , eli’ è una soluzione approssimativa del problema ; 
forse lo accetteremo come ogni altra soluzione. E con tanta maggior ra- 
gione , perché , come solennemente il P. Piazzi affermava : questo si- 
stema soddisfa nel miglior modo che possa richiedersi alle condi- 
zioni in ogni bene inteso sistema metrico essenzialmente necessarie. 
E mentre da più tempo lo abbiamo , mentre è impiantato nelle nostre 
antiche leggi , nelle nostre abitudini , nelle nostre costumanze , mentre, 
aggiungiamo , ci è un titolo di onore e di caro ricordo della nostra an- 
tica civiltà , e perchè così leggermente rinunziarvi? E perchè annientar 
le glorie e le fatiche di tanti valorosi secoli che ci precedettero , e ta- 
gliare i vincoli che 1’ età passata alla nostra ed alla futura congiungo- 
no ? Ed invece di farne amare critiche , perchè con sentimento d' amor 
patrio non impegnar anzi i nostri matematici a provare all’Europa, che 
noi Italiani , noi Napoletani . - ■ 

D' ogni altra cosa insegnatori altrui 

noi scopritori d’un altro mondo, inventori della bussola, rigeneratori 
dell’ arti belle , avevamo pure un esatto sistema di pesi e di misure (a). 
Ed a chi tal gloria meglio potrebbe esser tribuita che all’ egregio Vi- 
sconti , cui dobbiamo in gran parte di averci ciò rivelato e dimostrato? 

. - 1 ■ ■V'*- -, «V 


(a) Abbiamo veduto come i) nostro palmo aragonese ebbe un’ origine esatta- 
mente geometrica ; il Colonnello Visconti aggiungo : ( Per poco che meglio si •- 
> lamini il sistema metrico attuale della città di Napoli , si rileverà che le parti 
t principali di u n tal sistema , cioè il tomolo , il barile , la libbra , non sono 
« lontani dall’ adempiere alla condisione succennata , poiché il tomolo per pocbia- 
I rimo differisce dal triplo del palmo cubico, il barile da] triplo del palmo ciiin- 
» drico, e la libbra da un quarantacinquesimo del peso nell'aria in Napoli di un 
) palmo cilindrico d' acqua distillata alla media temperatura di 15 ° R. s. 

3r 
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Lasciando da parte i sistemi del chiarissimo P. Piazzi e le mo- 
dificazioni fatte dalla Consulta , che inulil cosa qui sarebbe il ce- 
mentarli , ci basti t osservare che abbiamo , è vero , un bel sistema 
metrico da più secoli , ma si è dimostrato che coll' andar de' tempi, 
rinnovandosi da quando in quando i campioni , siamo ora nella non 
lodevole circostanza d' aver delle misure non dejìnite eolia preci- 
sione che si conviene , ed alterate dalla imperizia degli artefici o 
dalla malizia dell uomo. Quale alto pubblico c istruisce della vera 
lunghezza del palmo , della vera capacità del tomolo , del barile e 
dello stajo ? del vero peso dell' oncia , della libbra o del rotolo ? Non 
se ne conosce alcuno. Se un campione fosse smarrito , si sarebbe 
grandemente imbarazzali , e forse nella impossibilità di lavorarne 
altro uguale. In somma il sistema metrico delta capitale è bello , 
e tutto derivato dal palmo , ma in tulle le sue parti non è definito, 
nè finora si conoscea come tutte le misure dal palmo derivassero. Il 
sùlema metrico uniforme che si propone chiarisce lutto, toglie ogni dif- 
ficoltà , tutto esattamente definisce , incominciando dal palmo , dal 
quale mostra come ogni altra misura dipenda ; e col sistema stesso 
alla mano ognuno può facilmente calcolare i rapporti delle nostre 
misure colte analoghe delle altre nazioni: in fine tanti preziosi van- 
taggi si hanno senza punto alterare le vere misure attuali. Con 
questo sistema dunque non si fa amara critica delle misure naftoli- 
tane , ma si assicurano queste per sempre , e si palesa a tutte le 
nazioni che da secoli nc possediamo uno ammirabilmente ordinato, 
e derivato da una misura invariabile, aliquota della lunghezza del 
quadrante del meridiano del nostro globo terraqueo. 

Un'altra osservazione: supponiamo che si ammetta l'alterazione della 
trecentesima parte d’un palino; per quanto insensibile ella sia, è chiaro 
che debbono ritirarsi tutte le veochie misure lineari , tutte le misure 
di capacità , le bilance , cc. , poiché servendo il palmo rettificato di 
norma , per quanto insensibile sia la rettifica , tutto dcTO essere rifor- 
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malo. Or si crede questa operazione tanto facile, tanto applaudita (a). 

£ noi che abbiamo tatto appaltato in regìa, dogane, dazn di consumo, 
sali , tabacchi , conosciamo noi gl’ imbarazzi che potremmo soffrirne ? 
Basta solo il ricordare quanto osservava la Camera Consultiva di Com- 
mercio in ordine all’ alterazione sulla misura dell’ olio : t Che ogni no- 
* viti poteva riuscire sommamente pregiudizievole , inducendo imbarazzi 
j e sospetti in no commercio per noi vantaggiosissimo. Esser noto che altra 
1 volta la vaga voce di essersi praticate innovazioni nella misura di- 
» Gallipoli fu sorgente di molte liti , e più consumatori esteri si diressero 
s altrove per l'acquisto degli olj che loro bisognavano ». 

0UecvafcioHe. 

Ma questa sarebbe l alterazione del palmo della Commessione 
del *8n , preso su (f un logoro e mal lavorato campione di Castel 
Capuano che più non esiste , e non già del vero palmo originale 
napolitano. Ora si ha un altro campione che dà il palmo più lun- 
go di quello delta Commessione del i8n ( §. t4) •' e se un giorno 
dovrassi fare a Uro campione nei caso che il presente rendasi inser- 
vibile , ancora altro diverso palmo si darà ai commercio. Già il 
vero palmo è in uso pe‘ moltiplica lavori della Direzione generale 
di ponti, strade, acque e foreste , e niuno appaltatóre , nt'un tnae- 
stro muratore , o falegname ha trovato diverso dal solilo il palmo 
che gli si è imposto ; e ne fanno tutti uso senza la benché menoma 
lagnanza. Come finora si è fallo quando il vecchio campione di Ca- 
stel Capuano è stato sostituito da un altro diverso , cosi si farà 
quando verrà definita esattamente la lunghezza del vero palmo ori- 
ginale , si latreranno dunque in corso le mezze canne attuali, ed 


(a) Siamo assicurati che essendosi qualche tempo la , per sola ragione dì ve- 
tusti , dovute riattare le misure di capaciti delta secca , i nostri bottegai esigevano 
per misurare con 1’ antica misura un presso maggiore che con quella novellamente 
ricevuta, quantunque fosse identicamente la stessa, perchè nessuno dei compratori 
«vera fiducia nella misura novella. 

3a 
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a misura che se ne faranno delle nuove , o che si dovranno zeccare 
delle mezze canne , saranno messe in corso delle vere mezze canne 
senza che venga mossa lagnanza alcuna. Se il fallo ogni giorno di- 
mostra che il palmo vero originale è già adoperalo pe lavori di 
ponti e strade , e da molli archilelti ancora ; perché voler sognare 
degl' imbarazzi in commercio che finora non sono avvenuti ? Del re- 
sto , siasi pur (f animo tranquillo ; poiché in questa circostanza non 
si dovranno r formare nè bilance , nè pesi, né misure di capacità 
giacché col proposto sistema rimangono inlallissimi l'oncia, il tomolo 
e 7 barite. E se dovrà riformarsi Io s/afo , la riforma è ben giu- 
sta , mentre quello attuale della città di Napoli è falso, e con esso 
si defrauda ogni giorno il compratore , dandogli rotoli to , ed once 
7 i scarse <t olio , quando che gli spettano rotoli to 7 (§ 26). 

19. Cosa direm poi delle forti difficoltà ehe s incontrano sempre 
nell' applicazione d’ogni riforma dei pesi e delle misure , cosa diremo 
della opportunità presente nell’ eseguirla ? E qui potremo in un sol capo 
sommarle lulle , avvegnaché quanto più saranno semplicemente c con- 
cisamente esposte , tanto avranno di maggior forza. E poniamo per tutte 
l’ esempio della Francia , ove quasiché coevo alla monarchia fu il pro- 
posito di questa innovazione ; della Francia che pertinacemente vi ha op- 
posta la ritrosia di quasi undici secoli. 

Quel di lino ingegno di Carlo Magno, clic cercava di farsi perdonare 
P ingiustizia delle sue usurpazioni c delle sue conquiste col dirozzare ed 
incivilire i suoi Siati, che fu possente legislatore ed innovatore, che can- 
giò il sistema delle monete ( conservato dopo di lui per due secoli ) , che 
obbligò perfino i suoi popoli ad apprender la musica italiana , allorché 
concepì il disegno d’ una uniformità dei pesi c delle misure il suo forte 
volere si arrestò innanzi agli ostacoli che gli si presaltavano : egli che 
non si lardava nè si spaventava mai ad alcuna malagevolezza. Filippo 
il Lungo assai tempo dopo ne (cnlò l’esecuzione, clic cominciata appena 
cagionò una rivolta quasi generale del regno. Nè più ubbidite furono 
le ordinanze di Luigi XI , nè ci valse il suo tenace c dispotico potere , 
nè il terrore che accompagnava tutti gli atti del suo fiero governo. Se- 
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guirono altre ordinarne di Francesco 1 , di Arrigo II , di Carlo IX , di 
Arrigo III , delle quali niuna fu eseguita. Nè fu più fortunato Luigi XIV 
il grande ristauratore della monarchia francese. Gravissima sentenza fu 
al certo quella del Montesquieu , che difTìniva queste innovazioni come 
cause di maggiori inconvenienti di quelli che voglionsi spegnere. 

E E Assemblea costituente , e le successive legislative , che tutto in- 
novarono , non riuscirono a vincere in questa riforma le antiche abitu- 
dini. Napoleone , che pure sapeva farsi ubbidire , ammise delle conces- 
soci , c tali che attualmente in Francia apparentemente si contratta coi 
nuovi pesi, colle novelle misure, ma in effetto si calcola il prezzo coi 
pesi e con le misure antiche (a). Non ignoriamo che il governo fran. 
cese ha presentato alle camere una novella legge per quest’ oggetto , la 
quale sarà per avventura sanzionata ; ma la difficoltà non riposa nel 
promulgarla , bensì nell’ eseguirla , ed il passato non è una garanlia 
di successo per 1' avvenire. 

®A#eivaiioMC. 

Tulio è verissimo quello che qui si narra della Francia : ma 
il fatto è del tulio diverso dal nostro. In Francia si volle sostituire 
ad i vecchi pesi ed alle vecchie misure , de pesi e delle misure del 
tulio nuove in grandezza, in suddivisioni ed in denominazioni ; in 
somma si rovesciarono da capo a fondo tutte le inveterate abitudini 


(a) En effe! dans ce moment en i83i le mare d’argent vaut Sa franca: il sc- 
rait de 5 q fr. ìS c. et une fraclion aux nouveaux poids. L’or qui se paio So franca 
l'once , revicndrait à 8i fr. *5 c.' euviron aux poids nouveaux. On a cté long tempi 
saus employcr la contraiate envera tea orfevres : il en est do mente des tapidaires: 
rieri n’est ckangé, malgré la loi, dans l'usage habitucl pour Ics diamanti. C’est tou- 
jours le poids dit da tarai doni on fait usagc, quoique l'on ait tea nouveaux poids: 
on pése aux poids nouveaux, on calcale aux poids anciens. Je conclus donc de tout 
ce qua jo viens de dire, que la loi no sera jamais entièrement exéculce, et quo les 
personues forcces de se servir des noqyelles mesures commcnccnt toujours par opc- 
rer avec Ics anciennes, et traduisent toujours en mesures nouvcUes le rcsultat trou- 
vé. V tulliane , opera citala, pag. 1 37 a i44- 

23 
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popolari. Presso di noi , al contrario , si vogliono rendere solenne- 
mente legali le misure della capitale , già note a tutte le proinncie; 
c definirle con precisione affinchè non siano mai alterale ; pesi e 
misure che in gran parte formano la base delle altre adoperate ne 
diversi sili delle provincie al di qua dal Faro. 

20. Ma , et si dirà , o non faremo noi niente , e meriteremo quel 
rimprovero d’ indolenza che gli stranieri chiamano oltraggiosamente ita- 
liana ? Ed il progresso ! parola magica che nel vero risolve ogni qni- 
stione ? Ma questo benedetto progresso , che pure è la condizione d'ogni 
civile società , non consiste nell' innovar tutto ; bensì nell’ innovare util- 
mente , ed allora non mai gli saremo infedeli. Ma avendo dimostrato 
che questa riforma non è necessaria , non è utile , non è opportuna , 
che anzi è cagione , almeno presente , di danno , siamo assoluti d'ogni 
rimprovero di inerte ripulsa. E perchè molti amano di appoggiare i giu- 
dizi! loro alle altrui autorità , non isdegneremo citarne alcune che in 
fatto di progresso non potranno da veruno disdirsi , o saranno fra tante 
( che sarebbe nojoso il ripetere ) quelle del Sismondi e di Beniamino 
Constant. < Non (Tasi ( dice il primo ) ancora inventato alcun sistema 
i di protezione pel commercio, ed in mezzo alle guerre ed alle rivo- 
* Luzioni questo prosperava infinitamente meglio , che non al presente 
i in quei canali arti (ì zia li ne’ quali le moderne nazioni vollero forzarlo 

> ad entrare (a) i. Ed il Constant, nel suo Coinento alle opere delfini- 
mortale Filangieri , alienila che t se le leggi sull’ industria potessero 

> talvolta non esser dannose , esse per lo meno saranno sempre inu- 
» fili (b) j. Darle quali sentenze dichiarasi che talvolta il non fare è 
anche esso un progresso. 


(a) Sismondi, (noria delle Repubbliche italiane dei secoli di mezzo, 
(h) Cap. li , p. su. 
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E di nuovo qui ricorderò che non trattasi di riforma , ma di 
far conoscere legalmente quelle misure che tuttavia sono mal defi- 
nite , o per meglio dire , non definite affatto , e che possono alte- 
rarsi ogni giorno non per le ingiurie de tempi , ma per i imperizia 
dello artefice , o per malizia deli uomo. 

Riguardo poi ad i passi del Sismondi e del Constant che qui 
si citano , non sembra che riguardino i pesi e le misure, ma piut- 
tosto i ingerenza talora dannosa del Governo in affari di commer- 
cio e d' industria. 

Arrogo a ciò il considerare che il commercio , l’ industria , hanno 
sofferto da per tutto un gravissimo disluogamento : mentre cercano ima 
novella base sulla quale stabilmente poggiarsi , vi ha universale males- 
sere. Le crisi commerciali ed industriali di cui l’ Inghilterra , la Francia 
l’ America danno anche in alto tristissimo esempio , sono i sintomi di 
questo male incontrastato. E vogliamo noi tentare ora una riforma che 
sarebbe difficilissima nelle circostanze eziandìo più calme ? E vogliam noi 
soffocale il nostro commercio interno ancora infante , gittar sospetti nel 
commercio straniero? Alessandro gemeva sulle vittorie di Filippo suo pa- 
dre , temendo che non gli avesse lasciato altro a conquistare : siamo noi 
più generosi con le generazioni che ci seguiranno. E non abbiam forse 
noi migliorazioni più facili , più utili , più sicure ad eseguire ? 

QiMtva*ioHt. 

Se altre ragioni non si abbiano oltre le qui addotte per lasciar 
le cose come si trovano in fallo di pesi e di misure , si può esser 
certi che lo stesso sarà per qualunque delle future nostre genera- 
zioni; e che perciò resteremo in eterno con pesi e misure non de- 
finite , ed alterabili per ignoranza o per malizia. 

Ora per non riuscire infiniti c per annodare a tutte queste cose una 

34 
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conchiusione, ci faremo francnmenle dal dire che non debba per ora pen- 
sarsi ad alcuna riforma sull' attuale nostro sistema dei pesi e delle misure. 

Basterebbe ( e questo lo crediamo opportuno , anzi necessario ) mi- 
surare diligentemente il nostro palmo attuale, senza alterarlo, operazione 
facilissima , prendendo esattamente la quarta parte del campione antico 
di ferro della misura lineare del Regno in Castel Capuano : determinata 
questa unilA metrica, ragguagliarla al metro francese (a). (Questa ope- 


(a) Il Colonnello Visconti , p. G 3 . , dice clic i pezzi di carlini 12 di nuovo 
conio, quantunque non sono tra loro perfettamente uguali , pure spesso avviene che 
sette di essi posti in linea retta coi loro centri danno una lunghezza di sette loro 
diametri precisamente eguali al palmo nuovo che si è proposto. Basterebbe dunque 
che nella regia zecca fosse disposto ciò che conviene perchè i pezzi da carlini 12 
riescano sempre di costante diametro uguale ad un settimo del palmo suddetto. Ciò 
non sarebbe difficile ad ottenersi ; e con questo semplicissimo espediente si offrirebbe 
al pubblico un facile mezzo da vcriGcar sempre la lunghezza del nuovo palmo. 11 
sig. Visconti dice non esser questa idea del tutto nuova , ma posta in esecuzione 
jn Francia. Ed in fatti troviamo nell’ Annuaire du Bureau des Longitudcs , utilis- 
sima raccolta , le seguenti notizie : 

4 Moyen d’ ohtenir uno mauro exacle avee des pièces de monnaic. --Les mon- 
nflles de differente» valcnrs ont plus ou moins de dia mètro suivanl lenir pdWj et la 
nature du melai doni clles soni compose cs ; mais 011 a cu mìo cn géirèra! qtTatf- 
tun de ecs diametri» no fùt le memo pour des monnaies differenti» , afm qu’ cìiés 
ne pussent étre confondues dans les piles ou les roulcaux , et qn'on put les distin- 
guer à la première vtie ou au taci. — Les pièces de monnaic du móme metal et do 
meme valcur , ont toules au conlrairc rigourcuscment le meme diametro. Aiusi quoi- 
que fabriquccs dans di vera atelier» , corame clles se frapponi dans des virole» d’ a- 
cicr exécutccs dans un seul et meme calibra , clles forment , ciani rcunics , un 
cjlindre parfail , ce qui donne ime grande faciliti pour en formcr de» piles ou rou- 
(eiux. Il suffit d* cn compier uno pile pour ètra sur que toutes les nutres pile» de 
meme auleur conlicodront le meme n ombre de pièces. — Le diametro ou modale des 
pièces clan! filò cn uombres décimaux calicrs, elle» peuvent offrir da mesares usuel- 
les de longueur ; aitisi par cxemplc : 

3 a pièces de 4 ° tir. et 8 pièces de 20 (ir. 

1 1 idem et 34 idem 

19 pièces de 5 fr. et n pièces de .a fr. 

ae pièces de j de j el io piècei d’ 1 fr. 

7 Hètimcj et *9 pièces de 5 ccatimcs 


V 

donnent i mylre 
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razione ri presenta due vantaggi. Il primo che sarà conosciuta la rela- 
zione del nostro palmo alla misura universale , e come questa è deter- 
minata in natura , cosi anche la relazione che ri ha il nostro palmo ri- 
marrà assicurata. Il secondo che essendo già l’istesso metro francese rag- 
guagliato alle unità lineari delle altre nazioni , si avrebbe all’ istante il 
ragguaglio della nostra unità metrica con quelle delle altre nazipni (a). 
Ed è questa per l’appunto l’operazione che da per tutto si è fatta, nes- 
suna avendo pensato mai ad alterar le misure clic aveva (b) ; ad ecce- 
zione di ciò che si fece in Sicilia , che rimase nel momento istesso ine- 
seguito e dimenticato. Convcrrcblie eziandio per gli usi comuni del Re- 
gno intero , formare una tavola delle diverse misure e dei pesi, raggua- 
gliandoli non meno tra loro che con le misure e i pesi della capitale. 

Giuseppe Ceva GniMAi.ni. 


All mojen d’ un ccrlain nombre do troia espèces de pièccs differente* , on pourrail 
aussi obtcnir un mètro. — Ce qu’ on vieni de dire est cvact pour le* pièce* de raon- 
naie doni Ics lettrcs de la legende sur trancile sonlmarquées cn creux. Depili* i 83 o, 
epoque à la quelle ou a adoplc pour les mounaics d’ or et la pièce de 5 fr. la 
marque sur franche cn relief , au mojen de la virole lirisce , le* diametro* des sur- 
facos soni bien restés les mémes , mais la lógore saillie des lettrcs de la tranche , 
ai Ics pièce* qu' on rapprocherait sur ime mene tigne se touchaient par les lettrcs, 
donnerait moins d’ exactitude aux mesurcs de longueur que nous avons indiqueesi. 

Ed anche noi abbiam voluto far praticare delle verificho nella nostra regia 
zecca. Eccone il risultato: Numero 89 monete de’ nostri nuovi carlini dodici posti 
1* uno sull* altro perpendicolarmente formano il nostro attuale palmo metrico , come 
del pari formano la sudetta misura n.° 7 : delle dette monete situate 1* una 

accanto all’altra. L'esattezza delle nostre monete assicura maggiore la invariabilità 
di questa misura. E quindi anche noi diremo come il sig. Visconti : * Con questo 
» semplicissimo espediente si offrirebbe al pubblico un facile mezzo da verificar sera- 
» pre la lunghezza del palmo attuale ». 

(a) Poniamo per esempio il ragguaglio del nostro palmo al metro come p ad 
ni , e quello del piede inglese al metro come t ad m ; risulterebbe il ragguaglio 
tra il palmo napolitano ed il piede inglese come p ad 1. 

(b) Ecco altre gravi parole del Ministro cavaliere Santangelo nel suo non mai 

abbastanza lodato rapporto : e L’ esempio opposto si è recentemente stabilito dall’ In* 
» gh il terra. Il lavoro dei dotti adoperati si è limitato a definire solamente le anli- 
1 che misure c a determinarne i rapporti con le analoghe del sistema metrico dc- 
j cimale francese ». 35 
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Quella veneranda rugginosa verga di Catte! Capuano più non 
esiste. Altra gliene fu sostituita che dà un palmo più lungo di 
quello sulla suddetta verga determinalo dalla Commestione del 
i8n come palmo medio fra i tanti che dalla verga medesima si 
potevano dedurre a cagione delle imperfettissime sue divisioni. L’o- 
perazione perciò che qui si propone non può eseguirsi ■■ e d’altron- 
de sarebbe affatto inutile da che si è dimostrato che il vero pal- 
mo originate è quello da jooo per un minuto primo del meridia- 
no delta terra ( §. 3a ). 

Per quello poi che riguarda il passo del rapporto di S. E. il 
Ministro Segretario di Sialo degli affari interni, che qui si cita , 
non dispiacerà riportarlo per intero come segue. 

« L'esempio opposto si è esibito recentemente dall' Inghilterra. 
» Con una legge del 27 giugno t8n4 si sono rese cornimi a’ Ire re- 
j gni le misure ed i pesi di Londra, ed a meno di quelle di ca- 
» parità, tutto l'antico è stato conservato. Il lavoro de’ dotti si è 
» limitalo a definire solamente le antiche misure, ed a determinare 
* i rapporti colle analoghe del sistema metrico decimale francese. 
» Il nuovo sistema, denominato imperiale, è stato accollo tranqm'l- 
» tornente, ed ormai è consacrato dall'uso ». 

In Inghilterra, dunque , uno è sialo il lavoro del corpo legi- 
slativo, ed altro quello d una Commessione di dotti, fra i quali si 
contano i celebri matematici e fisici Kaler c Young: ed un lavoro 
va al! altro essenzialmente collegato. In Napoli il lavoro de' dotti 
è già fallo per Sovrana disposizione : rimane dunque a farsi la 
legge perchè i desiderj de’ Consigli provinciali, e quelli delle per- 
sone che amano la gloria del proprio juiese sieno appagati; e per- 
chè i pesi e le misure siano traili itali’ abbandono in cui si giacciono, 
e dall influenza degl’ ignoranti artefici e della malizia de’ perversi. 

Da quanto fin qui è stalo osservalo sul contenuto ilei parere 
di S. E. l’ egregio Presidente della Consulta generale del regno 
sembra risultarne che, non ostante la dotta eloquenza c l’acuto in- 
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gegno che brillano nel parere medesimo, le ragioni che vi si addu- 
cono perchè lullo si lasci nello sialo presente in fallo di pesi e mi- 
sure servono piuttosto a dimostrare il bisogno che si ha che sia ema- 
nata al più presto la legge che stabilir deve come uniforme per le 
provinole al di qua dal Faro il sistema metrico proposto. 
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AL DI QUA DAL FARO. 


Sessione del di 7 di Aprile fSSj • 

Il sottoscritto , incaricato dui rapporto della Commessione degli af- 
fari interni c delle finanze sul progetto di rendore uniformi i pesi e le 
misure de' reali dominj al di qua dal Faro , nella sessione de’ 3 di giu- 
gno i 835 , dopo la narrazione di quanto erasi fatto ed esaminato dal 
1818 in poi , esponendo il parere della Commessione , non mancò di 
dettarne le conclusioni con quella forma di dubitazione cui rinunciar 
non polca sin da allora , c che maggiormente risorge noi suo animo 
quanto più sulla quistionc proposta ritorna a meditare. 

Ij 8 quistionc può ridursi a questo : E conveniente cosa che i pesi 
e le misure del Regno si rendano uniformi? c nel caso di affermativa 
quale fra tanti sistemi è quello da adottarsi ? 

Sulla prima parte della quistione par clic non debba più dubitarsi. 
Una riforma che renda costante ed invariabile per gli usi del commer- 
cio c dell’ amministrazione civile il tipo delle misure e de’ pesi non so- 
lamente è da tolti reclamata , ma dalla più parte de’ Governi di Europa 
messa in esecuzione , ed .approvata anche dal reai Governo pc’ reali 
dominj al di là dal Faro. 

Del resto, i fatti che anderemo successivamente esaminando ver- 
ranno a spandere maggior luce su tale verità. 

E passando alla seconda parte della quistionc , quale cioè esser 
debba per noi il tipo unico dal sistema da adottarsi. 

Quelli che opinano che basti per giugnere allo scopo far che ge- 
neralmente si adotti per comune misura il sistema tenuto nella capitale, 
non per altro presentano un (al pensiero se non per rimuovere un ideato 
inconveniente clic suppongono nel popolo, nel passaggio al nuovo si- 
stema da quello che aveva in uso precedentemente. 
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È anche massima riconosciuta generalmente non dover fare osta- 
colo alla essenza di una verità un inconveniente che mai possa sorger- 
ne. Ma neU'aftual caso vi è di più: vedere cioè se l’inconveniente sia 
reale o immaginario; e nel coso che pur vi sia, per quanto debba va- 
lutarsi a confronto dei vantaggi cui opporrebbe ostacolo, 

Toccheremo in seguito ciò che riguarda questo preteso ostacolo , 
non potendosi da prima trascurare il principale esame diretto a stabilire 
quali esser debbano le condizioni di un buon sistema di pesi e misure, 
considerato in tesi generali. 

E qui è da riflettere che a tale scopo sembra non potersi pervenire 
se non per le seguenti condizioni: 

i.° che l’unità di misura e di peso sia in agevol modo e gene- 
ralmente riconosciuta e rapportabile; 

a.” che tanto più perfetto sarà il sistema, quanto più questa u- 
nilà sia semplice , più universalmente nota , n che da un tipo solo si 
parla per la determinazione di tutte le misure lineari , di tutte quelle di 
superfìcie , di tutte le altre di capacità e di volume , pei pesi di ogni 
sorta , dal più possibile mimmo al massimo possibile ; 

3.° finalmente che , determinate le unità per le varie specie di 
misura c di peso , il sistema aritmetico il più agevole per ogni peso ed 
ogni misura si rinvenga col semplice rapporto delle unità determinate 
co’ loro multipli c summultipli. 

E partendo dall' ultima considerazione , perchè la meno controversa ; 
egli è fuor di dubbio che qualunque aritmetico sistema ceder debba al 
decimale. La quale considerazione se valer dee negli altri popoli in tesi 
generale , molto maggiormente valer dee pel nostro , accostumato ah 
antico a numerare per unità, decine, ceutinajn, oc. ec. , specialmente 
nel suo sistema monetario : nei quale popolar sistema so nelle ultime fra- 
zioni dall’aritmetica decimale alla duodecimale dapprima si facea pas- 
saggio , da varii anni è già una prescrizione legislativa di calcolar per 
centesimi. 

La seconda condizione dimostrasi evidentemente adottabile col solo 
considerarsi quanto importi di fatica e di stento il determinare una unità 
di misura o di peso in modo che divenga invariabile c vero tipo da ri. 
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conoscerai senza Ionia di errare : e perciò le fatiche c gli «lenii vorreb- 
bero necessariamente ad numeularsi per quanto più i mezzi di determi- 
nazione si moltiplicassero. Quindi mostrasi evidentissima l' utilità di quel 
sistema che ima sola ne determini , c la quale una volta determinata . 
possa servir di base alla determinazione di tutte le oltre. Quindi felicis- 
sima è l' idea ed eminentemente matematica ( di quella matematica cioè 
nella quale tutte le leggi dell’universo fisico vengono armonizzale e ri- 
conosciute da lutto il genere umano ) felicissima idea è quella clic de- 
terminala l’ unità lineare , dal suo quadralo nasca F unità della superficie 
dal cubo di essa Timi là delle misure di capacità e di volume, c che 
ima parte dell’ unità cubica di una sostanza per quanto più si possa in- 
variabile ne’varii climi, quale è quella dell’acqua distillata alla tempe- 
ratura del diaccio fondente , serva di scorta per la determinazione della 
unità di peso. 

Tutti questi vantaggi trovansi riuniti in quel sistema metrico , che 
non diremo francese ma europeo , anzi più che europeo dopo che di- 
rettamente c indirettamente per tutta quanta la terra trovasi diffuso ed 
in gran parte adottato. Oltre che il consenso universale degli scienziati 
non solo gli ha fatto plauso , e ne fa uso generalmente ; ma molti go- 
verni 1' hanno o nella sua integrità adottalo , o in parte almeno per 
quelle contrattazioni che al di là de’ limiti del proprio territorio si 
diramano. 

Ed è osservabile che malgrado F antipatia nazionale , F Inghilterra 
è stala quella che più è concorsa a diffonderlo. Senti anche F Inghil- 
terra il bisogno di ridurre ad unità le sue misure. Ma nel tempo stesso 
che prescrisse doversi generalizzare il sistema metrico di Londra , ri- 
nunciar non potè al bisogno di metterlo a confronto col sistema metrico 
della nazion rivale : in modo che per un alto legislativo , a tutti i po- 
poli del regno unito dalla Gran Bretagna non solo e de' suoi vastissimi 
stabilimenti , ma a tutti quelli eziandio che col commercio cosmico de- 
gl’ Inglesi sono in relazione , la conoscenza e l’uso de’ ragguagli con 
quel sistema sou divenuti necessità. Intanto tulli i corpi scientifici , tutti 
gli artisti e gli artigiani non altrimenti comunicano i loro pensieri , 
non altrimenti mcltono iu reciproco commercio le loro produzioni. 
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Se si adottassero, le misure proposte dal Colonnello Visconti , i van- 
taggi sopraccitati indubitatamente non si otterrebbero , e la nazione na- 
politana verrebbe in certo modo ad isolarsi per comprendere un sistema 
che poi , nè colle antiche nostre misure , nè col sistema metrico che dir 
dobbiamo universale adagiar si potrebbe. Supponendosi in Tatti che si 
adottasse in Napoli un sistema qualunque particolare ; nè la nazione na- 
politano , particolarmente la commerciante, potrebbe fare a meno di un 
espediente creduto indispensabile dalla nazione inglese , perchè andasse 
il nuovo sistema metrico nazionale in parallelo co’ ragguagli del sistema 
metrico universale ; nè polrebl>c lusingarsi di ottenere quella universa- 
lità che le misure inglesi per la vastità del suo commercio han rombila 
quasi necessaria. E sempre dovrebbe ricorrersi al doppio impiego di co- 
noscere e ragguagliare al bisogno doppiamente i suoi pesi e le sue misure. 

Ed oltre a ciò , se generalizzar si volessero por tutto il Regno i 
pesi c le misure della capitale , da questa soltanto , cioè da dove l’ i- 
struzionc è più agevole, c per conseguenza gli ostacoli più facilmente ri- 
movibili , i vantaggi pretesi di rimanere negli antichi usi si conserve- 
rebbero , restando interi gl' inconvenienti supposi! per tutta la grande 
pluralità del regno , ove le riforme dovrebbero aver luogo in tanta va- 
rietà di usi e scarsità di mezzi d’ istruzione. 

Cosi , mentre quei pretesi vantaggi della capitale ( da tradursi in 
buon linguaggio, in veri abusi conservati ) sempre accompagnar si do- 
vrebbono colle tavole di ragguaglio del sistema metrico universale ; nelle 
provincie , doppi ragguagli bisognerebbero , quello cioè dei pesi c delle 
misure dèlia capitale coi loro pesi c colle loro misure , c l’ altro di que- 
ste ultime col sistema universale. 

In qualunque maniera , se si adottasse il progetto del Colonnello 
V isconti , di due ragguagli avremmo sempre bisogno : di quello cioè 
del nuovo sistema colle antiche misure , e dell’ altro di queste nuove 
misure col sistema universalmente conosciuto. 

Inconvenienti simili si avrebbero eoH'adottarsi la generalizzazione pel 
regno delle misure della capitale , oltre agl' inconvenienti che sempre 
rimarrebbero della eterogenea natura delle varie unità metriche non age- 
volmente tra loro in rapporto. 
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Ed eccoci a calcolare con giuste vellute gl'inconvenienti che sup- 
por si vogliono dalla parte del popolo. 

Primieramente questi supposti inconvenienti , se venissero temuti , 
troppa debolezza si mostrerebbe dalla parte di chi può farsi obbedire 
per la introduzione di un miglioramento da per sé di tanti utili appli- 
cazioni copioso, si per la parte delle scienze e della cultura, e si per 
riguardi commerciali c manofatturicri. Tutte le utili macchine che ei 
vengono dall'estero al sistema metrico universale sono proporzionate; c 
se di produzioni e di macelline vogliamo anche noi essere autori, allo 
stesso sistema dobbiamo uniformarci ; il clic va detto dalle più umili 
macchine dell'artiere a quelle degli sccnziati e dei nuovi sistemi dell'ar- 
mamento e dell' economia militare. Le vere utilità da’ reclami popolareschi 
esser non vogliono frastornale; e meritevole sempre di lode ed esempio 
sempre da seguirsi sarà riputalo Pietro il Grande allorché i suoi popoli 
spingeva a civiltà ad onta degli ostacoli ben pronunziati che i pregiu- 
dizi nazionali gli presentavano. 

Ala di vantaggio, queste dillicollà che si suppongono per quanto 
sarebbero da valutarsi? Abbiam veduto che il sistema decimale è nei- 
l’arilmetica popolare del nostro Regno, c lo stesso popolo non ricono- 
sce più rolli nei suoi calcoli: non dice ad esempio, un ducato c mezzo, 
un carlino c due quinti ; ma sibbenc un ducato c cinque carlini , un 
carlino e quattro grana. E se nelle ultime suddivisioni non trova col 
calcolo de’ centesimi l'antico tre calli, il sei calli, il nove calli, ec. cc. 
ben può dire pel primo indifferentemente venticinque centesimi o mezzo 
loruesc, pel secondo cinquanta centesimi o un tornesc, o pel terzo sel- 
lantacinque centesimi o un tornesc e mezzo, e dimenticare la divisione 
duodecimale dei calli come ha dimenticato le antiche denominazioni 
delle monete normanne, sveve, angioine ed aragonesi. La sola moneta 
mancante verrebbe ad essere il quattro calli, perché numero intero rap- 
presentante un terzo manca nel sistema decimale. Ma un tale inconve- 
niente sparisce nelle piccole contrattazioni nello quali a' calli dillicilmenlc 
si porta no' mercati attenzione positiva; ed c un inconveniente ben com- 
pensato por le altre piccole differenze alle quali la divisione duodecimale 
non provvede. Ed inoltre, quando anche le misure cd i pesi snua 
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cimali , il solo sistema metrico decimale nelle monete può esservi in 
perfetta relazione. Si aggiunga ancora un’ osservazione negli usi del po- 
polo. L'unità di peso è il cantajo , il cui centesimo è il rotolo, e il 
nostro popolo non divide già il rotolo per libbre e poi per once , ma 
ordinariamente nella progressione binaria di mezzo rotolo, di un quarto 
di rotolo, di mezzo quarto, ec.ec., e veruno inconveniente incontrerebbe 
se col medesimo modo di dividere il cantajo per rotolo , dividesse anche 
per centesimi il rotolo stesso: e poi, pei picciolissirai pesi, anche in 
millesimi. 

Quando queste frazioni avranno un equivalente in moneta effettiva, 
è indifferente pel popolo clic anche gli antichi nomi vengano dimenti- 
cati', come ha dimenticato già il cianfrone, il follusso ed altri che ri- 
mangono sol per proverbio. Per la qual cosa , non è da far quislionc 
di andar cercando un sistema che riduca al minor possibile i rotti, ma 
sibbene di non allontanarsi dal sistema decimale come quello che affatto 
gli esclude, e comprende solo parli aliquote degl’ interi: parli anchcssc 
che aver possono per le operazioni in cui si voglia giungere al massi- 
mo della esattezza, i loro aliquoti nei millesimi e questi nei dieci mil- 
lesimi , e cosi di seguito. 

Queste riflessioni sono applicabili ancora alle altre misure ed ai pesi. 

Ma le difficoltà supposte vengono a disparire quando praticamente 
vedrà il popolo quali sicno in realtà i nuovi pesi e le nuove misure, e 
quando ai nuovi pesi ed alle nuove misure i nomi antichi volessero con- 
servarsi. Cosi ad esempio ; un nuovo rotolo equivalente ad un chilogram- 
mo si conoscerà da chiccheria essere in rapporto agli antichi pesi un 
rotolo, on: 4 > h"- i > ed ac: io ; e dicasi lo stesso per gli altri, meno 
qualche beve eccezione. 

E spontanea qui sorge una riflessione. Inconvenienti tali o simili si 
presentano con vigore nelle fantasie di quelli i quali furono forse testi- 
moni presenti di una specie di caos commerciale che produsse tra di 
noi la legge de’ 19 di maggio 1811. Ma non fanno essi attenzione a 
ricercare la vera origine di quel caos , non dalla sostanza, prodotto di 
ciò che in quella legge si prescrivea, ma in vece dalla nomenclatura 
affatto nuova e dalla preeipitanza che si volle apporre nella esecuzione 
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di quell’ano legislativo. Gl’ intervalli accordati pel passaggio da un si- 
stema all’ altro furono troppo brevi , sia per la istruzione del popolo , e 
per quella degfi stessi agenti del governo , de' notai , degli uscieri , cc. ; 
sia per l’abolizione di quanto v’ era di antico: epoca che ri trovò anche 
troppo breve per la costruzione de' modelli che dovean diffondersi. Così 
il popolo non solo non conobbe materialmente quali si fossero que’ nuo- 
vi pesi c quelle nuove misuTc , cui tutte le altre misure e tulli gli altri 
pesi dovean modellarsi , ma non ri ebbe tempo nemmeno di costruirne 
abbastanza pe’ bisogni di tutti i comuni. 

Le stesse istruzioni c le tavole di ragguaglio che per l’ art. 5 della 
legge dovean farri compilare c pubblicare nel più breve tempo dal Mi- 
nistro dell' interno, ebbero la luce non prima del i8i 3, dopo due amò 
cioè clic la legge , ognun vede come , si stava eseguendo. 

Questa , e non nitro , Tu lo cagione che render dovea inefficace ed 
anche odiosa una disposizione utilissima. Intanto c osservabile che il si- 
stema metrico francese , quantunque non in uso nello ordinarie contrat- 
tazioni della vita , non è ignoralo dalla parte culla non solo , ma dai 
semplici iniziati dell’ abaco nel nostro paese, essendo questo motorio ri- 
conosciuto elementare nelle stesse pubbliche scuole primarie ; c di più , 
che quelli che 1* ignorano agevolmente possono apprenderlo , c i più 
rozzi ed idioti avvalersene , essendo questo modo di calcolare dalla na- 
turo indicato colle dicci dila delle moni. 

E qui si ridetta. Una operazione di governo , un ragguaglio delle no- 
stre misure e de’ nostri pesi col sistema metrico trovasi di giù eseguilo 
con esattezza c precisione: ne abbiamo esistenti i campioni; e rinnovarli 
Sopra altre basi importerebbe sempre un’operazione difficile e dispendiosa 
la quale si verrebbe ad evitare. 

E se di qualche correzione può seni irsi il bisogno, essa è nella no- 
menclatura c con {specialità nell’ applicazione talvolta impropria di al- 
cuni antichi pesi o misure colle loro frazioni: come, ari esempio, una 
improprietà , un assurdo grammaticale dovrà rinvenirsi nel prescritto 
della legge drf tdii quando si disse che un metro di olio dovea ripu- 
tarsi composto dì io ijittirti. Quantunque il nome dì quarto indichi nella 
misura attuale dell'olio una quantità determinata , pure nessuno intelletto 
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potrà persuadersi che dieci quarti non formino due e mezzo. Ed ogni 
inconveniente sarebbe disparso se in vece di quarto si fosse detto decimo. 

Poste le quali cose, il sottoscritto distenditore di questo voto, a cui 
si fe unito il Consultore Barone Acton , b di parere che ridurre i nostri 
pesi e le nostre misure ad uniformità sia convenientissima cosa ; e che, 
seguendo le vedute generose del Reai Governo , per mettere a livello 
ed a vantaggiosa concorrenza colle nazioni straniere i prodotti, le mano- 
fatture e il commercio de’ sudditi del Re , il miglior sistema da adottarsi 
sia il metrico universalmente ricevuto o non ignorato almeno da tutti 
i popoli civili : il che quasi compimento riputar si dovrebbe di que’mez- 
zi di miglioramento e di protezione dal Reai Governo largiti per fare 
della nazione del Regno delle due Sicilie una nazione produttrice , ma- 
nofatturiera e co mm erciante , in relazione con tutti i popoli della terra. 

G. di Avena. 

0Metva»io«c. 



Non tarò oggetto d'osservazione alcuna questo parere, perchè 
non solo la Consulta non lo ha stimato degno della sua approva- 
zione, ma benanche perchè sarebbe inutile il dimostrare una cosa 
a tutti nota, cioè che sotto ogni rapporto il sistema metrico deci- 
male francese non merita d'essere adottalo pe reali dominj al di 
qua dal Faro, 

w- ’ ■' 
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Non sarà cortamente discaro che le cose finora esposte sicno qui 
brevemente ricapitolate. 

. I - 

Stato attuale selle misure di kapom- 
I. Del palmo. 

Da) campione di Castel Capuano osservato dalla Com- 
messione del 1811, ed ora distrutto , si ha un palmo, me- 
dio fra i variabili tra ristretti limiti che su quel vecchio cam- 
pione misurar si potevano , di millimetri legali francesi . . 363 , 670. 

Dal campione attuale della mczzacanna si ita il palmo 
di millimetri suddetti 264 , 000. 

Dal campione del passo agrario napolitano eh’ è infìsso 
in un pilastro del duomo di Napoli , misurando la distanza 
tra le punte delle sue estremità ricurve risulta il palmo di 
millimetri suddetti . . . 260 , 073. 

Dal campione stesso del duomo , misurando lungo la 
faccia esterna , e seguendo le curvature delle due sue estre- 
mità , nel modo come pel passato tal campione era infìsso , 
si ha il palmo di millimetri suddetti • 364 , 645. 

Dal campione stesso del duomo, misurando egualmente 
lungo la faccia esterna, nel modo com’è presentemente in- 
fisso , cioè dopo giugno 1837 , si ha il palmo di millimetri 
suddetti 260 , 3 18. 

Nò il vecchio campione di Castel Capuano ora distrutto avea mar. 
chio alcuno clic ne attcstasse la sua autenticità , nò quello del duomo 
d’ un tal marchio è munito. 

Il campione attuale della mczzacanna ha un marchio ; ma è affidato 
ad un appaltatore che potrebbe alterarlo a suo piacimento sottoponendolo 
al fuoco cd al martello , senza che I’ alterazione potesse avvertirsi. 
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Se i campioni attuali del palmo si perdessero , non si potrebbe co- 
struire con precisione altro campione , poiché non esiste alcun atto , al- 
cun documento legale che faccia conoscere qual sia la vera lunghezza 
del palmo napolitano , il quale è ora abbandonato all’ imperizia degli 
artefici ed al maltalento degli uomini. 

II. Del tomolo. 

» .'i . •'.< <•: r -’huoqe 

Quando il defunto chiarissimo Brioschi fu in Napoli 
nel 1810 col celeberrimo Astronomo Orioni , misurò la ca- 
pacità del campione del tomolo napolitano , e la trovò di 
litri legali francesi 54 , 4oo. 

Lo stesso Brioschi lo misurò nel i 8 a 5 per il celebre 
defunto P. Piazzi , e lo trovò di litri suddetti 53 , a 3 o. 

Il Brioschi nel iSaò misurò ancora la capacità del cam- 
pione del mezzo tomolo , e la trovò di litri suddetti .... 27 , s 3 o. 

la quale misura darebbe il tomolo di litri suddetti. .... 54 , 46° • 

La Commessione del 1811 misurò col mezzo dell’acqua 
distillala la capacità del campione del mezzotomolo , e la 

trovò di litri suddetti 27 , 65 9. 

la quale misura darebbe il tomolo di litri suddetti . . . . . 55 , 3 ig. 

La stessa Commessione col mezzo del miglio , e dei 
campioni del litro , trovò lo stesso campione del mezzoto- 
molo di litri francesi . 27 , i 3 o. 

lo che darebbe il tomolo li litri suddetti 54 , 360. 

La Commessione del i 83 a misurò il campione del mez- 
zotomolo col mezzo del miglio , facendo uso del campione 
del decalitro , e d’un mezzotomolo in rame confrontato col 
campione suddetto, e trovò la capacità del mezzotomolo di 

litri suddetti 27 , 775. 

lo che dà il tomolo di litri suddetti 55 , 55 o. 

Il campione della misura , eh' è del tomolo , giusta le sue di- 
mensioni ba una capacità di litri suddetti 1,946. Secondo si asserisce 
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dall' autorità municipale , detta capacità dovrebb’ essere ~ del tomolo , 
cioè di fitri i ,85i7 , poiché colla misura e colla mezza misura si mi- 
sura a colmo , e non a raso come pel tomolo e mezzo tomolo. 

Il campione della mezza misura, secondo le sue dimensioni ha una 
capacità di litri legali di Francia 0,85478 , mentre perchè corrispon- 
desse alla capacità del campione della misura dovrebbe essere di litri 
0,78874 ; per la qual cosa il campione della mezza misura non corri- 
sponde a quello della misura. 

Dalle succennate misure risulta i.° che il campione del tomolo non 
corrisponde a quello del mezzo tomolo; 2." che i campioni della misura 
c della mezza misura non corrispondono a quelli del tomolo c del mezzo 
tomolo; e 3 ." che il campione del tomolo misurato in epoche tra loro 
lontane non ha dato la misura medesima. 

Quindi se ne deduce che le misure attuali di capacità non sono 
esatte, nè sono definite in modo alcuno; c che i campioni loro vengono 
alterati forse quando debbonsi rinnovare , o raccomodare , tanto a ca- 
gione dell’imperizia dcll'arlefice , quanto perchè nou v’è atto pubblico 
alcuno che stabilisca con precisione la capacità e figura del tomolo e 
delle sue frazioni. B tomolo duuque non è definito legalmente in modo 
alcuno ; ed egualmente ebe il palmo è abbandonato all' imperìzia degli 
artefici ed al maltalento degli uomini. 

w. :/> <-■■■ ■ - J • CiauaMfll) «A* ' 

III. Del barile e delle caraffe. 

11 campione della caraffa da zecca non corrisponde a quello della 
caraffa a minuto, giacché la capacità della prima moltiplicata per 60 
dà un prodotto maggiore della capacità della seconda moltiplicata per 
66 , mentre i due prodotti dovrebbero («sere eguali , uno essendo il 
liarìle. 

Dunque, come si è detto pel palmo e pel tomolo, anche per il ba- 
rile e le caraffe i loro campioni sono inesatti, porche non corrispondono 
fra loro ; e detti campioni sono altresi abbandonali all' imperizia degli 
artefici eri alla malizia dogli uomini , mentre niun atto pubblico defini- 
sce le misure suddette. 
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Dagli sperimenti fatti dalla Commessione del 1811 risultò che il 
peso d’uno stajo d’olio d’ uliva , secondo la misura del campione del 
quarto, invece d’essere di rotoli io-j, cioè rotoli io ed once n j, era 
di rotoli io ed once 1 » (. Dagli sperimenti poi Tatti dalla Commessione 
del i 832 , risultò che il peso di uno stajo d’olio d' uliva , misuralo col 

campione dello stajo di Napoli, era di rotoli io ed once 7,(611 

Dunque i campioni dello stajo c del quarto, non solo non corrispondono 
tra loro, ma sono falsi, poiché danno once 5 7, ed once 3,35 a stajo 
di meno di rotoli 10 f , peso fissato per lo stajo d’olio d' uliva. 

Quindi come pel palmo, pel tomolo, c pel barile colle sue caraffe, 
lo stajo come misura di capacità non è definito in modo alcuno legale, 
ed è abbandonato all'imperizia ed al maltalento degli uomini. 

Conchiusione. 

A meno dei pesi , tutte le misure di Napoli sono dunque incerte , 
non definite ed abbandonate all’imperizia, ni capriccio ed ai maltalento. 
Questo stato di cose non deve durare piò a lungo; e perciò l' interesse 
del commercio, la stabilità delle contrattazioni e ’1 decoro dello Stato ri- 
chiedono imperiosamente che la metrologia di Napoli sia una volta per 
sempre ben definita c con ogni precisione. 

INDAGINI 

Sulle miture vere ed originali di Napoli , e sulla loro derivazione 

dal palmo. 

Paragonando le capacità del tomolo e del barile, avute dagli speri- 
menti , col cubo del palmo , tosto si scorge che la prima assaissimo si 
approssima a tre palmi cubi , c la seconda a tre palmi cilindrici. Ciò 
fa argomentare che in origine fu stabilito il tomolo uguale a tre palmi 
cubi, e’1 barile a tre palmi cilindrici, giacché fe infinitamente probabile 
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che coleste misure ili capacità , quando furono stabilite , uon lo furono 
a capriccio , ma furono dedotte dal palmo come unità lineare. 

Quimli ne sorge la curiosità di paragonare il palmo dedotto dalle 
capacità suddette , considerale esattamente eguali a tre palmi cubi ed 
a tre palmi cilindrici, con i palmi dedotti qui sopra da’ campioni. Fa- 
cendo gli opportuni calcoli, il palmo tratto dal tomolo risulta di milli- 
metri 264, 558 o, e quello tratto dal barile risulta di millimetri 264,64878: 
c siccome questi due palmi tra loro differiscono per millimetri 0,09 , 
eh' è una quantità che si può scorgere solo mediante l’ajuto d’una forte 
lente; cosi la probabilità die il tomolo c ’l barile sicno stati stabiliti nel 
modo suddetto sul palmo , diviene grandissima tanto da convertirsi quasi 
in certezza. 

Paragonati cotesti due palmi con quelli tratti da’ campioni e qui 
sopra riportati , si vede ebe differiscono poco si , ma sensibilmente dal 
i.”, dal 2.", dal 3 .", e dal 5 .°, c che si avvicinano assaissimo al 4 -°, cioè 
a quello tratto dal campione del duomo quand’era distaccato dal pilastro, 
ch'è di millimetri 264 , 5454345 . lnfaUo la differenza tra questo c quello 
tratto dal tomolo è di millimetri u, 01286 clic si può distinguere solo 
con un buon microscopio, c la differenza con quello tratto dal barile 
è di millimetri o,to 333 che coll'ajulo d’una forte lente si può solo av- 
vertire. 

Da cotesti paragoni se ne trae la conseguenza legittima cd impor- 
tantissima, che sia cioè quasi certo clic il palmo tratto dal campione del 
duomo , ch'è di 264,54545 millimetri , sia il vero palmo originale na- 
politano. 

Il palmo tratto dal meridiano terrestre, cioè la 7000""* parte del mi- 
glio da 60 al grado, è di millimetri 264,55o2 6, c perciò differisce dal 
suddetto vero pabno originale per millimetri o,oo48i ch’è una quanti- 
tà che nè anche con un forte microscopio si distingue, essendo circa 
di millimetro. Dunque senza tema d'errore si può stabilire che il vero 
palmo originale napolitano è la 7000" parte del miglio italiano da 60 
por un grado del meridiano terrestre, cioè di millimetri legali francesi 
264 , 55026 . 

11 triplo del cubo di questo palmo è di litri 55 , 545 u 3 i quantità 
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minore del nostro tomolo di 9 per 100000, cioè per meno di un 10000"° 
eh* è una quantità assolutamente impercettibile nel commercio lo più 
scrupoloso. 

Il triplo del cilindro del palmo stesso è di litri 43,62X0298, mentre 
il nostro barile dagli sperimenti della Commessione del 1811 risultò d 1 
litri 43,6737878. Dunque quel barile differisce da questo per litri 0,048758 
lo ebe importa una differenza in meno di 6 mitissime parti di caraffa 
a barile. É questa benanche una differenza impercettibile nel più scru- 
poloso commercio. ■ * 

La libbra di Napoli dalla Commessione del 1811 fu rinvenuta 
eguale a chilogrammi francesi 0,320759. Facondo gli opportuni cal- 
coli si trova esser questo il peso di 3 o once cube ( l' oncia essendo ~ 
del palmo in discorso ) d’ acqua pura pesata in Napoli vicino al mare, 
alla temperatura di 12° , 4 di Rcaumur, eh’ è presso a poco la tempe- 
ratura annua media della nostra capitale. É questo un semplicissimo mo- 
do di derivare dal palmo il peso della libbra napolitana , che ci con- 
ferma vieppiù che il vero palmo originale sia quello tratto dal meridia- 
no terrestre. 

Lo stajo d’olio d’ uliva in commercio deve pesare rotoli io f> ed 
è questa la base della misura de’ nostri olj nel commercio importantis- 
simo che di tal derrata si fa colle nazioni straniere in Napoli ed in Gal- 
lipoli. Or facendo i calcoli opportuni si trova che alla temperatura di 
19°, 08 di Rcaumur , colla quale 1 ’ olio diviene scorrevole con facilità, 
lo stajo ha una capacità di 1200 once cilindriche ( l’oncia essendo -r. 
del palmo in discorso ), è ’1 quarto d’olio l’ha di 75 once suddette. Dun- 
que perchè lo stajo d’olio pesi rotoli io 4 , la capacità dev’essere quella 
d' un cilindro di { di palmo di diametro , e d’ un palmo d’altezza , il 
palmo di millimetri 264, 55o26, e la temperatura dell’olio a 19”, 08 di 
Rcaumur ; ciocché vale 9 salme per 100 palmi cilindrici, la salma da 
16 staja. Questa derivazione semplicissima dello stajo dal palmo di so- 
pra fissato come vero ed originale , è una nuova conferma dell’ origi- 
nalità del palmo medesimo. 

È cosa degna di molta considerazione che gli Aragonesi per la mi- 
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sura de' terreni del Tavoliere di Puglia stabilirono il passo di palmi set- 
te , cioè la millesima parte del miglio italiano da 60 per un grado del 
meridiano terrestre. 

Da quando finora si è esposto si rileva clic il sistema metrico di 
Napoli fu dagli Aragonesi stabilito con sapienza somma; c con rapporti 
adatto semplici tutte le misure furono derivate dal palmo , del quale 
l'archetipo fu tratto con una semplicità meravigliosa dalla misura dcll'in- 
variabile quadrante del meridiano della terra ; c ciò tre moli c mezzo 
prima che i francesi sul jacridiano stesso stabilissero il loro sistema me- 
trico. Le nostre misure vere ed originali sono dunque le seguenti ; 

Il quadrante del meridiano si divide in 90 gradi uguali , ed ogni 
grado in 60 minuti. Cotesto minuto è il miglio italiano da noi sempre 
adoperato. 

La millesima parte del miglio costituisce il passo agrario ed itine- 
rario ; c la settima porte del passo è il vero palmo originale napolita- 
no. Tre palmi cubi formano il tomolo, c tre palmi cilindrici il barile. 
11 palmo si divide in 12 once ; c ’l peso di 3 o once culle d’acqua pura 
alla temperatura di 12° , 4- di Ilcaumur costituisce la libbra, che divi- 
desi in 12 once , e T oncia in 3 o frapposi- Il peso d’ un oncia cuba 
d'acqua alla suddetta temperatura eguaglia 12 frapposi, mille de’quali 
fanno il rotolo. 

Mille e dugcnlo once cilindriche formano la capacità dello slnjo , 
il quale per l’olio d’ uliva puro in Napoli pesa rotoli io }, giusta gli 
stabilimenti commerciali in vigore , essendo l’olio a gradi 19“, 08 di 
temperatura di Ileaumur, la quale è necessaria perchè l'olio scorra con 
facilità. La salma componendosi di 16 staja, la capacità di nove salme 
equivale cento palmi cilindrici. 

In questo sistema metrico il palmo non è quello della Commessione 
del 18 11 misurato sul campione di Castel Capuano che più non esiste; 
non è quello del campione di nuovo conio di cui attualmcute si fa uso 
(ter campionare le mezze canne ; ma è quello derivato dal campione del 
duomo com’ era infìsso prima che in aprile 1837 fosse distaccato dal pi- 
lastro. Il tomolo è quello dell* attuale campione del mczzotomolo usato 
nel campionare. D barile è fattuale corrispondente a’ campioni delle ca- 
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raffe. La libbra, l'onda e 1 rotolo sono perfettissimamente quelli ora in 
uso. Lo stajo è quello che de?’ essere, non già quello del campione della 
città di Napoli , eh’ è falso , mentre con esso si hanno once 3 in 4 di 
meno di rotoli io Il vero palmo originale di millimetri a 64 , 55 oa 6 
qui dimostrato e stabilito é pertanto quello fin dal 1816 usato nel reale 
Officio topografico, e del quale la Direzione generale di ponti, strade, 
acque e foreste da più anni fa uso senza che siasi fatta lagnanza al- 
cuna dagli appaltatori , e dagli operai che lo adoperano, e senza che 
abbia prodotto imbarazzo alcuno ne’ contratti e nell’ esecuzione de’ la- 
vori di quella Direzione generale. 

L’ esposto sistema metrico b dunque il vero ed originale della città 
di Napoli. 

Considerazioni 

Sul? attuale stilema metrico della capitale quando ne fosse prescritto 
l' uso generale ne’ reali dominj di qua dal Faro. 

Nelle isole Brittanniche variavano non poco i pesi e le misure da 
un paese all’ altro , ciocché produceva degl’inconvenienti nelle transa- 
zioni commerciali. In quell' impero però , ove più che in ogni altra 
Stato si conoscono a fondo gl' interessi pubblici c ciocché conviene alla 
prosperità del paese , si è creduto che non si dovesse tollerare più a 
lungo una simile varietà di pesi e di misure , e che 1’ uniformità del 
sistema metrico in tutta l’ estensione delle isole Brittanniche convenisse 
al decoro del Governo, cd alla prosperità di quell’ industriosissima c com- 
merciante nazione. 

A quest’ importantissimo oggetto fu emanata la celebre legge del 
17 giugno 1824 colla quale dal i.° maggio 1825 in poi i pesi e le 
misure della città di Londra sono dichiarati pesi e misure legali per 
tutte le isole Brittanniche, c rimangono aboliti tutti i pesi e misure fi- 
no allora in uso ne’ vari luoghi dell’isolc medesime. I pesi e misure di 
Londra con quella legge sono conservati, meno che i tre diversi galloni 
usati per la birra, pel vino, olio, rum, oc., e per gli aridi. A cotesti 
tre galloni fu sostituito un gallone solo per i liquidi c per gli aridi di 
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ogni genere ; e '1 nuora gallone è minore del vecchio gallone da birra 
per circa, mentre supera il vecchio da vino per circa -J, e’1 vecchio 
per gli aridi per circa -ri. Non ostante colesta forte alterazione nella 
misura del gallone , eh’ è d’un uso comunissimo nel commercio anche 
a minuto , quella legge è stata posta in vigore senza ostacolo alcuno, e 
presentemente è già conscgrata dall'uso. Se dunque presso la nazione 
la più commerciante del mondo , della quale le relazioni commerciali 
d’ogni sorta sono infinitamente più numerose c complicate che ne’ reali 
dominj di qua dal Faro ; se presso una tale nazione senza ostacolo 
slamo si sono resi comuni a tutto lo Stato i pesi c le misure di Lon- 
dra: se ad esempio dell' Inghilterra la Svezia ha fatto felicemente altret- 
tanto ; si può esser sicuri che con facilità c senza ostacolo o imbarazzo 
alcuno le misure ed i pesi di Napoli si potranno prescrivere per lutti i 
reali dominj suddetti. L' esser comuni da per tutto il palmo, il tomolo con 
qualche eccezione, c l’oncia; c l’essere conosciuti i pesi e le misure na- 
politano in tutte le provincie al di qua dal Faro, si perchè in generale 
il commercio di esse si fa colla capitale, quanto perchè le dogane per 
la percezione dc'dazj da per tutto fanno uso de’ soli pesi e misure di Na- 
poli ; sono cose che rendono vieppiù facile che nell’ isole Brittanniche 
una simile prescrizione ; tanto più che molti generi che si misurano a 
volume, o sia per capacità, vengono spesso contrattati a peso; c che tutte 
le misure d’un uso volgare c giornaliero in Napoli non vengono in 
modo alcuno alterate, come pel gallone è avvenuto in Inghilterra. 

Le misure agrarie variano grandemente da un luogo all’altro vi- 
cino nelle provincie di qua dal Faro , talché si contano 53 passi a- 
grarj diversi , c circa 180 moggi differenti in dette provincie ; e nel 
§. 4 -n di questo rapporto si è veduto come in un gruppo di io Comuni 
si contano 9 moggi diversi. Dovendosi dunque stabilire una sola misura 
agraria pc’ reali dominj di qua dal Faro si è dimostrato eh’ è affatto 
indifferente l’adottare il moggio di Napoli piuttosto che quello di qua- 
lunque altro luogo de’ dominj medesimi ; e ciò per le seguenti ragioni: 
1.° Pe’ coloni , lavoratori di campagna, ed agricoltori in gene- 
rale l’ usare un moggio piuttosto che un altro loro non cale nè punto 
nè poco , poiché iiod conoscono la misura adoperata dagli agrimensori 
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di professione; ma valutano il terreno a tomolo, a giornata, et. secon- 
do il numero di tomoli di semenza che vi possono seminare, secondo la 
durata del lavoro per aratura , ce. , e ciò senza riguardo al pendìo del 
terreno stesso, e ad altre circostanze delle quali l’agrimensore tien conto. 
Inoltre dalle risposte Su i pesi e misure locali date da’sindaci nel 1819 
al P. Piazzi si rileva che molti Sindaci non conoscono le misure agra- 
rie adoperate dagli agrimensori nel di loro Comune. 

2. 0 Ne’ contralti d’ aifitto , o di compra , e di vendita di terreni 
spesso si fa menzione dell' estensione secondo il catasto , ma sempre si 
soggiunge che si affìtta , o si vende quel fondo a corpo e non a mi- 
sura , talché qualunque nuovo moggio si prescrivesse niun imbarazzo 
ne risulterebbe per le contrattazioni passate e correnti. 

3 . ° Qualunque innovazione si facesse nel moggio niun imbarazzo 
ne risulterebbe per la reale finanza , poiché la fondiaria 'è basata sulla 
rendita netta imponibile registrata in catasto, c non sulla misura de’fondi. 

4 . ° La misura de’ terreni non è cosa che va per le mani della 
gente la più idiota come avviene col palmo , col tomolo , col barile , 
con lo slajo , ec ; ma è adoperata da agrimensori , da architetti , da 
gente , insomma , istruita sufficientemente per adoperare altra misura 
senza imbarazzo, tanto più quando i calcoli sono grandemente facilitati. 

Per coleste ragioni in vece del passo e del moggio di Napoli si é 
proposto di prescrivere il passo da 7 palmi perché millesima parte del 
miglio , e perchè da esso ò tratto direttamente il palmo , ed anche per- 
chè questo è il passo agrario del Tavoliere di Puglia , passo prescritto 
dalla saggezza degli Aragonesi. Il moggio poi si è proposto di 1000 
passi suddetti quadrati , dividendolo per decimali. In lai modo 1000 
moggi costituiscono esattamente il miglio quadrato , e 1 calcolo della 
misura de’ terreni è grandemente semplificato , e ciò senza il minimo 
imbarazzo ne’ contratti , e nella finanza. 

Dopo cotestc considerazioni chiaro n' emerge che il sistema metrico 
di Napoli dovrebbesi rendere comune a tutti i reali dominj al di qua 
dal Faro con due separati decreti come si è indicato ne’ $$. 49 e 5 o 
e per le ragioni addotte nel §. 48* di questo rapporto. 

4 o 
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Sul rapporto della Consulta de reali dominj di qua dal Faro 
a redazione del Commendator Capone. 

1. " in <|ucs!o rapporto si suppone che il palmo determinato dalla 
Commessione del 1811 sul rozzo campione di Castel Capuano sia il vero 
od autentico palmo originale napolitano. 

2 . " Clic le altre misure od i pesi nel proposto sistema metrico si 
facciano derivare dal palmo con qualche insensibile alterazione, per cui 
cotesto sistema vien' detto nuovo. 

3. ° Che il sistema proposto abbia incontralo qualche contraddizione, 
per cui non riportò la piena adesione dell’ Accademia delle scienze. 

Queste supposizioni sono tutte erronee , perchè 

i.” Il sozzo campione ih Castel Capuano non avea niun marchio 
(1 autenticità , ma dovea essere un campione sostituito ad altro più an- 
tico .che non si conosce , siccome è avvenuto pel campione stesso di Ca- 
stel Capuano. Questo più non esiste , c gli è stato sostituito altro cam- 
pione-clic dà il palmo più lungo di quello che la Consulta credo vero 
ed originale. In somma la misera del palmo , come quella del tomolo 
del barile, dello stajo , ec. non sono definite con esattezza legalmente, e 
sono abbandonate all’ imperìzia degli artefici , ed al caprìccio non che 
al maltalento degli uomini. 

3.° Lò altre misure sono state derivale dal palmo dimostrato vero 
ed originale , senza che le misure stesse abbiano sofferto la benché mi- 
nima alterazione. 

3.° Nell’ Accademia dello scienze incontrò piena adesione e fu rao- 
comandato questo sistema metrico al rcal Governo come cosa che poteva 
essere utilissima allo Stalo. Nella Commessione del i83a nominata da 
S. M. (D. G. ) e composta da Accademici, vi fu qualche disparere sul 
rotolo durante la discussione , ma si finì col proporre d’ unan imissimo 
|>arcrc il sistema in quistionc. 

Su quelle supposizioni dimostrate erronee si conchiude nel rapporto 
i .* Che una Commessione composta da tre Accademici ( tra’ quali 
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mi han fallo l’ onoro di nominarmi ) , dal Dircltore di ponti e strade , 
da quello de’ dazj indiretti , dal Presidente della Camera di commercio 
e dal Regio Procuralor generale della Gran Corte do’ conti , esamini da 
capo il progetto del sistema metrico , cosi in si: stesso e nella parte tec- 
nica, clic in ordine agl’interessi pubblici e privali, alle tariffe doganali 
ed all’interesse del regio erario. Che poi sul rapporto di tal Commessione 
esaminalo a minuto dalla Consulta, questa darà il suo parere definitivo. 

2.° Clie fissato cosi il sistema metrico in quislione si faccia porre 
in esecuzione nella capitale ; e dopo un tempo prolisso si renda obbli- 
gatorio per le provincie, facendovi però quelle modificazioni che l’espe- 
rienza farà conoscere necessarie. 

Su queste proposizioni della Consulta ( che a buon conto tendono a 
paralizzare del tatto quest’ afferò dell’ uniformità* de' pesi e delle misure , 
e quindi ad annullarlo allatto facendolo cadere nell’obblio) si osserva 
quanto segue: 

i.” Per ciocché riguarda la parte tecnica e scientifica, dopo che una 
reale Accademia delle scienze ha ^pronunziato , dopo che un consesso di 
Accademici a tale oggetto creato dal Re (N. S.) ha deciso e proposto sul 
merito del sistema metrico in quislione ; pare che la Commessione che si 
propone sia del tutto inutile non che incompetente. Per ciò che riguarda 
interessi privali e pubblici, le tariffe doganali, gl’ interessi del regio 
erario, la percezione della fondiaria, ec. si è ampiamente dimostrato 
qui innanzi nelle Considerazioni sull' attuale sistema metrico , ec., 
ebe niun imbarazzo v’è da temere, niun danno da paventare. Però non 
si creda che si tema la creazione d'una simile Commessione, poiché 
l’affàrc è sì chiaro che la Commessione stessa non potrà che approvare 
il sistema proposto. Solo si dimanda che il lavoro di questa novella 
Commessione mista sia terminato nel tempo d’un mese, a fine di non 
trarre tonto a lungo questa faccenda de’ pesi e delle misure. 

a.° Il sistema che si propone nulla ha di nuovo, poiché tutS le 
misure, tutti i pesi sono qtielli attualmente adoperati in Napoli ; c però 
non v'ha luogo da far saggio alcuno nella capitale. Se poi in laghi!- / 

terra si é dato meno d’un anno di tempo perchè i pesi e le misuro di 
Londra fossero legali ed adoperali nelle provincie ad esclusione de’ pesi 
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e delle misure locali, se fallo ò sialo eseguito puntualmente senza osta- 
colo non ostante le forti alterazioni fatte sul gallone; pare clic quel tempo 
prolisso voluto dalla Consulta per le nostro provincia sia effetto d’uu mal 
ragionato timore, ed in qualunque modo non necessario. 

ossea r* noni 

Sul particolar parere di S. E. il Prendente 
della Comulla generale del regno. 

S. E. l'egregio e dotto Presidente della Consulta con ingegnosi ra- 
gionamenti prendo a dimostrare che convenga lasciarsi alle future nostre 
generazioni la cura di stabilire in tempi più opportuni un sistema me- 
trico uniforme; e che presentemente convien meglio, in fatto di pesi c 
misuro , lasciar le cose nello stato nel quale si trovano. Egli brame- 
rebbe solo i.® che sul campione di Castel Capuano fosse diligentemente 
misurato il palmo attuale senz’ alterarlo, prendendo la quarta parte della 
lunghezza della mezzacanna su quel campione ; e che cotcsta misura 
del palmo fosse ragguagliala al metro francese : a.® che fosse abolita 
la caraffa da 27 once , c conservata quella legale di once 24 ; e che 
il barile si componesse di Go di cotesto caraffe. 

Presentemente la misura del palmo che si propone dell'egrogio Pro- ' 
Bidente non può eseguirsi , poiché quella veneranda rugginosa verga di 
Castel Capuano più non esiste. Fu quella distrutta , e surrogata ( pro- 
babilmente per la seconda volta dopo il 181 1 ) da altra ora adoperata, 
ove il palmo è più lungo di quello della verga suddetta. Che se là fac- 
cenda andrò sempre cosi , nc avverrò che dopo ancora due volte che 
altro campione sarò surrogalo all’ attuale , si arriverò probabilmente a 
quel palmo ora proposto di millimetri 264, iiiioaG. Del resto non biso- 
gna. rammaricarsi della perdila del campione di Costei Capuano, poiebò 
quell' operazione che ora S. E. il Presidente propone fu giò accuratis- 
sima! nenie fatta nel 1811 da una Commcssione di dotti , che trovò es- 
sere il (ialino di millimetri 263, 67 come medio tra i tonti (ialini che 
da quella veneranda ma rozzissima verga potevano desumersi. 
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Riguardo poi al proposto barile da 66 caraffe ognuna del peso di 
once a 4 , ne avverrebbe che il barile secondo bramerebbe l’illustre Pre- 
sidente conterrebbe rotola 47» 5 a d’ acqua pura , mentre 1’ attuale ne 
contiene 48, 84; cioè si avrebbe un barile minore dell’attuale per poco 
più di 2 , 7 per cento, lo che importereblie una diminuzione di caraffe 
a minuto i, 78 per ogni barile. Una simile alterazione farebbe sorgere 
delle lagnanze , nò d' altronde s’ accorda col voler lasciare i pesi e le 
misure ne’ reali dominj di qua dal Faro nello staio iti cui si trovano 
attualmente. 

Troppo a lungo si andrebbe se qui si volesse seguire passo passo 
l’opuscolo intero che contiene il parere ragionato dell'egregio Presiden- 
te : e però si tralascia la parte di cotesto parere esposta in questo rap- 
porto nelle pagine 88 a 100 , ove , volendo , si possono leggere le os- 
servazioni fatte a varj argomenti e difficoltà di poco rilievo. Si conviene 
cbc sarebbe util cosa il render comuni alle provincie i pesi e le misure 
della capitale con alcune modifiche. Ma l’autore dimanda se sono que- 
ste necessarie. Egli si propone discutere quest’ oggetto con fino esame , 
e di ciò appunto si occupa ne’ seguenti articoli III , IV e V. 

11 prclodato Signor Presidente della Consulta asserisce che il vero 
palmo napolitano in origine fu dagli Aragonesi stabilito essere la setle- 
milesima parte del miglio da 60 al grado del meridiano , c quindi un 
settimo del passo , millesima parte del miglio stesso. Però crede che la 
rugginosa e rozza verga di ferro del campione di Castel Capuano sia 
originale , e che la riv parte che vi manca perchè il suo palmo sia 
la settemillesima parte del miglio suddetto, si debba ad un’ alterazione 
prodotta dalle ingiurie del tempo su quella veneranda verga. Non pare 
che si possa concorrere in cotcsta opinione, mentre la fisica insegna che 
il calore dilata i corpi , e’1 freddo ne accorcia le dimensioni, ma non 
già le ingiurie del tempo , qualunque ne sia la loro durata. Quell’ al- 
terazione si deve, all’ imperizia dell’ artefice ; tanto più se quel campione 
non era 1’ originale , ma una copia d’ un originale corroso e distrutto , 
siccome il campione attuale Io è di quella tanto venerata verga che più 
non esiste. E siccome non ostante la perfezione alla quale oggidì sono 
le arti giunte, l’ artefice che ha modellato il nuovo attuale campione, lo 
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Im falio più lungo del vecchio di Castel Capuano ; così non deve recar 
meraviglia se il vecchio campione di Castel Capuano dava un palmo di- 
verso da quello in massima stabilito dagli Aragonesi. 

Il dotto Presidente dopo aver detto che la misura del palmo è geo- 
metricamente perfetta , che 1 ’ alterazione del modulo di Castel Capuano 
è opera solo del tempo , credo clie facendo un nuovo modulo esatto , 
co! tempo questo subirà ancora un’ alterazione. Opina quindi che non 
convenga rettificare l' erroneo palmo del campione di Castel Capuano , 
poiché una tal cosa non potrebbe farsi senza un atto legislativo , e senza 
rinnovare tutte le misure , anche di capacità , poiché tutte sono model, 
late sul palmo suddetto. Credo che un simile atto legislativo scuoterebbe 
quel rispetto che si ha per quell’ antica nostra misura aragonese , la 
quale perderebbe del tutto il suo prestigio , e che la diffidenza si span- 
derebbe fra i mercanti clic dovrebbero adoperare le novelle misure. Il 
patrio onore d’altronde richiede che si conservi quella rozza spranga di 
ferro come monumento dell’ antica nostra civiltà , come dono di quei 
uohili Aragonesi che fecero di Napoli l’ Atene del mondo. 

A colesti argomenti si risponde 

i .“ Quando la lunghezza del palmo è stabilita con precisione , 
c’1 campione lavorato con accuratezza e maestria, niun’ alterazione v’è 
da temerò per opera del tempo, inoltre , se il nostro palmo originale ara- 
gonese 6 geometrico, perchè ostinarsi a conservarne uno falso piuttosto 
che questo restituire al vero palmo originale ? Se l’ alterazione che per 
cotale restituzione si farebbe a quel palmo di Castel Capuano fosse rile- 
vante, si potrebbe concedere di conservare un palmo erroneo, ma è sì 
piccola che ninno 1 ’ avvertirebbe. Col nuovo campione il palmo è dive- 
nuto più lungo di quello del vecchio campione di Castel Capuano , c 
pure niuno ne ha mosso lagnanza , i mercanti han continuato come 
prima i loro afTari senza imbarazzo alcuno , e nè anche una sola per- 
sona si c accorto dell’ alterazione avvenuta. La Direzione generale dei 
ponti c strade da più anni fa uso di quel palmo aragonese geome- 
trico , del palmo da 7000 a miglio da 60 al grado del meridiano ; c 
niuno artefice, niun maestro lavoratore, niun appaltatore se n’ è aggra- 
valo. Il fatto dunque chiaramente dimostra che non vi sono ragioni da 
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temere sconcerti , diffidenze, imbarazzo alcuno col restituire il palmo 
alla sua vera ed originale misura. 

a.° Le altre misure attuali, come il tomolo, il barile, lo stajo, 
i pesi essendo derivati dal palmo vero originale , siccome si è di sopra 
dimostrato , e non dal palmo alterato di Castel Capuano , ne avviene 
clic restituendo questo alla sua vera originale misura , nò il tomolo , nè 
il barile , oc. delibami alterare in modo alcuno , ma debbono rimanere 
quali ora sono. Al contrario , conservando quel palmo alteralo , bisogne- 
rebbe alterare le misure succennalc perchè derivassero dal palmo nel 
modo semplicissimo che in origine dalla saggezza aragonese fu stabilito. 

3. ° L’ atto legislativo che stabilisce con precisione tutte le nostre 
misure è sommamente necessario perchè tutti conoscano quali sono le 
attuali misure nostre, come derivino dal palmo , e perchè sia impedito 
per sempre che l’ imperizia dell' artefice , o la malizia dell' uomo possa 
mai alterarle. Quando l’ alto legislativo fosse concepito nel modo propo- 
sto ne' §§. 49 e So del rapporto presente , niun inconveniente vi sareb- 
be a temere , niun particolare o pubblico interesse ne risentirebbe danno; 
ed al contrario tutte le relazioni commerciali , e sociali acquisterebbero 
quella stabilità che in fatto di pesi e di misure non ebbero mai finora. 

4. " Finalmente quella venerata e magica verga del vecchio cam- 
pione di Castel Capuano più non esistendo, sono con quella svaniti i pre- 
stigi, e 1 monumento dell’antica nostra civiltà. 11 patrio onore dunque 
ora richiede solo che con un atto legislativo si renda noto al mondo, che 
da secoli abbiamo la gloria di possedere un sistema metrico tutto derivato 
in un modo semplicissimo dalla sua unità lineare , la quale , come il 
metro francese , è basata sulla misura del meridiano della terra. 

Opina il dotto Presidente che converrebbe render comuni alle pro- 
vincie di qua dal Faro i pesi e le misure della capitale , ma crede 
che ciò non debba farsi mai con una disposizione legislativa che obbli- 
ghi a ricorrere a mezzi coercitivi ed odiosi colle persone che non la os- 
servassero. Egli dice che bastino all'uopo l’influenza degl’Inlendenli e dei 
Consigli provinciali , lo istruzioni delle società economiche , la miglio- 
razione dell' istruzione del popolo, e l'adoperarsi dall e amministrazioni 
della finanza i pesi c le misure della capitole. 
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A tallo ciò si oppone il fatto finora conosciuto, cioè che gl’inten- 
denti , i Consigli provinciali, le società economiche tutti han desiderato 
e desiderano l’uniformità de’ pesi e delle misure, ma niuno ha potuto 
rìcscire a guadagnare nè anche un passo presso il pubblico su tale im- 
portantissimo oggetto. E come si potrebbe tanto ottenere quando le au- 
torità e le amministrazioni pubbliche, specialmente quelle di grado in- 
feriore, come le municipali, ec. adoperano le misure locali nelle fac- 
cende pubbliche? Quando la finanza stessa nel mentre adopera per la 
riscossione de' dazj i pesi e le misure di Napoli , fa poi uso delle mi- 
sure agrarie locali per le cose del catasto? Quando in fine niuno co- 
nosce con precisione' quali sieno le misure di Napoli, quali i loro rap- 
porti col palmo, quali le vere loro grandezze, poiché niun atta pub- 
blico, niun pubblico documento stabilisce con la dovuta esattezza te mi- 
sure nostre. Che tutte le amministrazioni ed autorità dello -Stato sieno 
obbligate ad adoperare un sistema metrico uniforme legale;' che i par- 
ticolari abbiano la libertà di servirsi d’altre misure, purché sieno queste 
con chiarezza definite ; si proceda in fine in questo affare con i due atti 
legislativi indicati ne’ §. 49 e 5o di questo rapporto, e tutto andrà be- 
ne, tatto sarà grandemente facilitato, e senza odiosi mezzi coercitivi: 
non passerà lungo tempo, che tutti adopereranno le uniformi misure 
legati. 

L’egregio autore del parere in quislionc crede ravvisare te seguenti 
anomalie nel sistema metrico proposto per le provincie di qua dal Faro. 

1. ° Che non può esser comune co’ reali dominj di là dal Faro 
per cui nello stesso regno bisogneranno complicate tavole di ragguaglio 
pel commercio appena in qualche ora si valicherà il Faro. 

2 . " Si vuole rettificare il palmo aumentandolo di ; ma quando 
questa variazione si vuole logicamente applicare alle misure di capaci- 
tà, allora la Commessione dell’Accademia vi si ricusa. 

3. ° Che dopo 26 anni di meditazioni ci presenteremmo allo stra- 
niero con una riforma , ove riconoscendo essere i principj scientifici i 
soli veri, ora gli raccoglie, ed ora gli rigetta; e si vedrebbero in un 
regno solo stabiliti due. differenti sistemi metrici, cioè uno per la parte 
di qua dal Faro, l'nltro per la Sicilia. 
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Su tali anomalie è però da osservarsi 

i Che se non si può stabilire un solo sistema metrico per tutto 
il regno, non perciò si deve aumentare il male col non averne uno 
uniforme al di qua dal Faro, mentre bene o male, eseguito, o trascu- 
rato da’ particolari, la Sicih'a ne ha uno proprio , del quale i siciliani se 
ne fanno gloria. Aver bisogno di tavole di ragguaglio in commercio è 
senza dubbio un incomodo non lieve; ma cotesto inconveniente sarebbe 
immensamente minorato prescrivendo un sistema metrico uniforme, men- 
tre ora i pesi e le misure variano assaissimo nelle proviucic di qua dal 
Faro, eccettuati il palmo e l’oncia peso. 

2 . " Su quest'articolo è corsa qualche inavvertenza, poiché laCom- 
mcssionc dell’Accademia, cioè del i 832, fu tutta d’unanime parere sul 
sistema metrico che propose, e ch’è quello ora in quistionc. 

3. ° Per quanto ben minutamente si esamini il sistema del quale 
si tratta , non si sa vedere ove i principi scientilici or si accolgano, ed 
or si rigettino. Che se poi un sistema si prescriva per le prov ineie al 
di qua dal Foro, mentre un altro se ne osservi al di là dal Faro stesso; 
certamente lo straniero non ce ne farà un rimprovero, ma piuttosto am- 
mirerà la saggezza del Governo , il quale in vece di turbare spietata- 
mente la pace , il commercio c la prosperità delle due parli del Regno 
che la natura separa tra loro col Faro, preferisce che ognuna abbia un 
sistema metrico semplice e definito con precisione , c che si adatta alle 
particolari' loro inveterate abitudini popolari. 

Non si crede necessario seguire l’egregio autore per ciò che nell’ar- 
ticolo V espone sotto il titolo di t Osservazioni sul nostro attuale si- 
stema metrico » poiché non altro fa che ripetere con qualche diversità 
le cose già dette negli articoli precedenti, sulle quali qui abbastanza si 
sono presentate le opportune osservazioni. I ragionamenti tutti dell’egre- 
gio prelodato Presidente brillano al certo per acutezza d’ingegno c per 
robusta e dotta eloquenza, ma non sembrano conducenti a dimostrare 
che or convenga lasciar i pesi e le misure nostre nel loro stato attuale, 
mancanti di stabilità legale, c di precisa definizione ; lasciati in abban- 
dono all’ imperizia o al maltalento degli uomini, e molle di esse misu- 
re varianti non poco du un luogo all'altro. Dalle cose esposte nel parere 


Digitized by Google 


■58 

di cui si tratta piuttosto si rileva il bisogno d imitare 1 Inghilterra; di dare 
una esistenza precisa e legale alle misure della capitale rendendole co- 
muni alle provincie di qua dal Faro nel modo indicato ne' §§. , \g 

e So di questo rapporto. 


ossia vi nosi 


Sul par Scolar parere de' Comullori Duca di Atena, 
e Colonnello Barone Aelon. 

Opinano i signori Consultori Duca di Avena e Barone Aclon che sia 
adottato il sistemo metrico legale francese come sistema metrico uniforme 
per tutto il Regno delle due Sicilie ; e che sieno esclusi i pesi e le mi- 
sure attuali non meno che il sistema metrico inviato alla Consulta per 
esaminarlo , e dare sullo stesso il suo parere. 

La Consulta non ha creduto dover concorrere nel parere suddetto, 
c perciò qui non si fa osservazione alcuna sul parerti stesso : tanto più 
che un sistema adoperato nella Francia medesima dalle sole autorità pub- 
bliche, è da' dotti , ma finora col fatto non seguito dal pubblico nelle 
sue contrattazioni giornaliere , non pare che possa giammai convenire 
per te provincie di qua dal Faro, ove setm volgerebbe da capo a fondo 
tutte le idee ricevute , e tutte lo inveterale abitudini popolari.. 

...If-O).' 

M (Zò&mnM} Capo 9cf «afe 
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